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Yorbemerkungen xum Ersatzteilkatolog 

Don Ersatzteilkatolog zum Gortengeratesystem E 931 ge- 
staltete in Zusammenarbeit mit den Herstellerbetrieben die 
Senrlceorganisation des VEB Erntomoschinen Neustodt — 

Stammbetiieb —. 

Ansprikhe. gloich welchor Art. kónnen ous diesem Ersatz* 
tellkatalog nicht obgeleitet werden. 

Die Ersotztell-BeiteH-Nummem sind geordnet, dabei gibt 
dle nach der Ersatztell-Bcstoll-Nr. stehende Zohl die Tofel 
und di# hlnter dom Strich stehende Zahl die Biłdnummor 

an. 

1. Das Nummorn-lnde* dient zum schncllen Auffindcn won 
Ersatzteil-BesteM-Nummern. 


Uwagi wsłepne do katalogu części zamiennych 

Katalog części zamiennych do systemu narzędzi ogrodowych 
E 931 sporządziła we współpracy z producentami organi¬ 
zacja serwisowa przedsiębiorstwa VEB Erntemoschinen Neu- 
stadt — Stammbetrieb —. 

Z katalogu niniejszego aie możno wyprowodzoć żodnych 
roszczeń. 

Numery zo mówi en i owe części zamiennych są uporządko¬ 
wane. przy czym liczbo znajdująca się za numerem zamó¬ 
wieniowym części zamiennej podoje numer tablicy, zaś 
liczba znajdująca się zo kreską podojo numer rysunku. 

1. Skorowidz numerowy służący do szybkiego znojdowonia 
numerów zamówieniowych części zamiennych. 


Naród no pouźivani katalogu nahradnich dilu 

Kotaiog nahradnich dilu pro systóm zahradnfho nórodi 
E 931 sestawila ve spolupraci s wyrobniml podniky servicnl 
organizace VEB Erntemaschlnen Neustodt — zókladni 
zavod -. 

Z tobolo katalogu nelze odvodit nóroky Jokńhokollw druhu. 

♦ 

Objednaci ćislo nahradnich dilu jsou seFazena tak. lo ćislo 
uwodene za objednacim ćislem nóhradnlho dilu Jo ćfslom 
tobulky a ćislo za ćórkou jo ćłslom obrózku. 

1. dslowy index slouii k rychłemu wyhledani objednaciho 
ćisla nóhradnlho dilu. 
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Bei Ersatzteilbestellungen 

wollen Sie bitte folgendes beachten: 


Przy zamawianiu części zamiennych 
proszę pamiętać o następujących rzeczach: 


2. Ersatzteile sind anhand des 
INLAND bzw. 
bei den zustandigen Ver- 
tragswerkstatten (siehe 
Bodienanw/eisung) mit 
Angobe der Ersatzteil- 
Bestell-Nr. zu bestellenl 


Ersatzteilkataloges im 
AUSLAND 
bei der Firma 
(siehe Bedicnanwreisung) 
mit Angabe 
der Ersatzteil- 
Bestell-Nr. zu bestellenl 


2. Części zamienne naleiy zamawiać no podstawie kata¬ 
logu części zamiennych w organizacji handlowej 

ZAKŁAD HANDLU SPOTEM OGRODNICZYM 
W SKIERNIEWICAH .HORTMASZ* 

Z/S W STROBOWIE 

96- 100 SKIERNIEWICE 


Objednaci ćislo nahradniho dilu 

Tabulka 
Cisło obrazku 

Pfi objednawkach nahradnich dilu je tfeba dbat 
nasledujiciho: 

2. Nahradm* dily je treba objednavat u prisluśnś firny 
(viz navod k obsluze) s uvedenim objednaciho ćisla 
nahradniho dilu. 

Aby była zarućena sprawna dodóvka objednanyoh 
nahradnich dilu, Jo tfeba w kaźdćm pfipadó uwóst typ. 
ćislo stroje a rok wyroby. 


Bestell-Beispiel: Przykład zamówi#nia: 

Priklad objedndvky: 



Typ 

Moich.-Nr. 

Baujohr 

Ersatzteil- 

Bestell-Nr. 

Bcnennung 

Stfldc 

Typ 

Nr maszyny 

Rok budowy 

Nr zanówicniowy 
części zamiennej 

Nazwa 

Liczba sztuk 

Typ 

ćislo stroje 

rok. wyroby 

objedraci ćislo 
nóhr. dilu 

nózew 

kusił 


A 01 31-1745 


1984 


4601 00839 6 


Lenker 

Czepiga 

Riditko 


1 






3. Stondard- und Wiedeiholteile (DIN. TGL, LaN) sind in 
der Standardteiliibersicht aufsteigend nach der Ersatzteil- 
Bestell-Nr. geordnet. In dieser Obersicht sind die Ston- 
dord- und Wicderholteile mengenmafiig jc Tafel erfaBt 
und ermóglichen dem Kunden somit den Oberblick. *o 
und in welcher Stiickzahl das enlsprechcnde Teil ent- 
holten isl. 

Die Bestellung dieser Standard- und Wicderholteile er- 
folgt entsprechend Punkt 2. oder belm zustóndigen Fach- 
hondel. 


3. Części normalne i powtarzalne (DIN. TGL, LaN) sq 
uporządkowane w zestawieniu części normalnych wg 
wzrastających numerów zamówieniowych, W zestawieniu 
tym części normalne i powtarzalne są ujęte ilościowo 
na każdą tablicę i umożliwiają klientowi orientację, 
gdzie i w joklej Ilości odpowiednia część występuje. 
Zomówienie tych części normalnych i powtarzalnych od¬ 
bywa się wg punktu 2 . lub w odnośnym handlu bran¬ 
żowym. 


Erlóuterung der in Spalte Bemerkung stehenden Zeichen: 
Objoinienie znokew występujących w kolumnie „Uwagi": 
WyswHIenl znacek, kler* se nachaieji ve sloupci „poznamky": 


AKA = VEB Fahrzeugelektrik Thalheim 

BVF — VEB Berliner Vergaser- und Filterwerke 

FmZ — VEB Funkmechanik Zwonkau 

GVG — VEB Gummiverarbeitung Gernrode 
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S 
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3B 

3. Ausschlift 
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e 

= 

5. Ausschlifl 
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ES 

6 . Ausschlifl 
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komplett bzw. vollstóndig 

sw 
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rt 
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rot 
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OlobloB 
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ma 
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++ 
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GróBe: 50 
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mm 

43 Glleder 

AA 

•m 

breit 
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"■ 
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V 

mn 

vorn 

# 

a 

geschwelBt 

p 

ca 

Piastę 

gn 

B3 

griin 

swgn 


sdiworzgrun 

grsw 


grauschwarz 

X 

«= 

GróBe: 215 



2 Bohrungen 0 0.8 mm 

<x> 

sza 

flir Scholtung 



Riickwartsgang 

Co 

c 

Cosid 3 mm 


SZ «= VEB Sachsenring Zwlckau 

ROBUR <- VEB Robur-Werke Zittau 

Simson = VEB Fahrzeug- und Jaodwoflenwerk Suhl 

seria 

Serie 

1 -sze szlifowanie 

1. vybrus 

2 -git* szlifowanie 

2 . vybrus 

3-cie szlifowanie 

3. vybrus 

4-te szlifowonie 

4. vybrus 

5-te szlifowanie 

5. vybrus 

6-te szlifowonie 

6. vybrus 

kompletny lub całkowity 

kompletni, popf. ćpiny 

czarny 

ćerny 

czerwony 

ćervcny 

spust oleju 

vypust oleje 

zamontowany wstępnie 

pfcdem smontovóno 

wielkość: 10 

velikost: 10 

wielkość: 15 

velikost: 15 

wielkość: 35 

welikost: 35 

wielkość: 50 

velikost: 50 

43 ogniwa 

43 ćlanku 

szeroki 

śiroky 

prosty 

rovny 

z przodu 

vpfedu 

spawany 

svaicno 

plastomery 

plostickó hmota 

zielony 

zalany 

fzorno-zielony 

ćernozelcny 

szaro-czarny 

ścdoćerny 

wielkość: 215 

velikost: 215 

2 otwory 0 0,8 mm 

2 vrtoni 0 0,8 

do włączania biegu wstecznego 

pro rażeni zpatećky 

Cosid 3 mm 

Cosid 3 mm 


3. Standartni dfly a takove. ktere se opakuj! (DIN. TGL, 
LaN) jsou uvedeny v pfehledu standartnich soućastek 
a jsou sorazeny vzestupnś podle objednaciho ćisla 
nahradniho dilu. Standartni a stale se opakujici dfly 
jsou v tomto pfehledu uvedeny v mnoźstvi podle ta- 
bulky a umoźóiji tak zakaznikovi ziskat pfehlod, kde a 
v jakem poćtu je odpovidajici soućastko obsaźena. 

Tyto standartni a opakujici dily se objednavoji podle 
bodu 2. nebo v pfisluinem odbomóm obchodć. 
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-» fur 3-Gong-Motor 

dla silnika trójbiegowego 

pro 3 rychlost motoru 

♦ 

» 3. Gong 

trzeci bieg 

3. rychlost 

m 

— Miramid 

Miramid 

Miramid 

o 

*■ 9 Bohrungen fur 3-Gang- 
Motor 

9 otworów dla silnika trójbiegowego 

9 vrtani pro 3 rychlost motoru 

♦♦ 

fur 3. Gong: 3-Gang-Motor 

dla 3-go biegu: silnik trójbiogowy 

pio 3. rychlost: 3 rychlost motoru 


fiir 4. Gang: 4-Oang-Motor 

dla 4-go biegu: silnik czterobiegowy 

pro 4. rychlost: 4 rychlost motoru 

+ 

sm fiir 3* und 4-Gang Motor 

dla silnika trój- i czteroblegowego 

pro 3 a 4 rychlost motoru 

♦♦♦ 

9 Kugeln f. 3-Gang-Moto' 

9 kulok dla silnika trójbiogowogo 

9 kulićek pro 3 rychlost motoru 


12 Kugeln f. 4-Gong-Moto 

12 kulek dla silnika czterobiogowego 

12 kulićek pro 4 rychlost motoru 

oo 

“■ 12 Bohrungen fur 4. bzw 

12 otworów dla biegu 

12 vrtóni pro 4 rychlost resp. 


ROckwartsgong 

czwartogo lub wstecznego 

zpótećku 

ooo 

™ mit 3 Zylinderstifton 

z 3 kolkami walcowymi 

so 3 koliky vólco 

oo 

mit 2 Zylinderstifton 

z 2 kolkami walcowymi 

su 2 koliky valce 

r 

a rechts 

prawy 

vpravo 

1 

« llnks 

lewy 

vlevo 

■■ 

=» schmol 

wąski 

uzky 

•• 

^ gekrópft 

wykorbiony 

ohnuto 

h 

= hinten 

z tylu 

vzadu 

M 

= Moterware 

produkt kupowany na metry 

metrove zbóż.' 

* * 

• 

=■ mit Lagertrager 

zo wspornikiem łożyska 

s dtiókem lożiska 

br 

=3 braun 

brązowy 

hnedy 

grrt 

= graurot 

szaro-czerwony 

śedoćeryeny 

świt 

= schwarzrot 

czarno-czerwony 

ćernoćerveny 

swws 

= schwarzweifl 

czarny-bialo 

ćernobily 

ws 

— weiB 

biały 

biły 

bl 

= blau 

niebieski 

modry 

AA 

= Telle 1. 2. 7, 8 

części 1. 2. 7. 8 

dily 1, 2. 7. 3 

□n 

= Teile 4, 5. 7, 8 

części 4, 5. 7. 3 

dily 4, 5, 7. 8 

SD 

= Startduse 

dysza startowa 

tryska startu 

HD 

= Hauptdiise 

dysza główna 

hlavni tryska 

G 

=** mit GummltOlle 

tulejka gumowa 

pryźovó pruchodka 

n. Bed. 

= noch Bedarf 

zależnie od potrzeby 

zóleźi od potreby 

0 >) 

= nur BRD 

tylko NRF 

pouze NSR 

w 

wahlwolso 

podług wyboru 

podle pfóm 

(CS) 

— nur CSSR 

tylko CSSR 

pouze CSSR 


TECHNISCHE ANDERUNGEN YORBEHALTEN. 


ZASTRZEGA SIĘ PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN TECHNICKE ZMENY VYHRAŻENY 
ZWIĄZANYCH Z POSTĘPEM TECHNICZNYMI 
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91 5 

• • 



• • 

38 7 


003/42 

30 1 . 

011/2 

33 7 




• 


4 

005/24 

92 3 

• • 



4 • 

002/32 

39 5 


C03/42 

81 8 . 

011/3 

39 4 







008/2 

93 1 





002/33 

40 1 


003/42 

82 6 . 

008/5 

40 0 







008/1 

94 8 





002/33 

41 8 


003/42 

82 6 . 

011/8 

41 7 




. 



021/9 

95 6 





002/33 

42 6 


003/43 










































4601 00743 4 . 003/44 

44 2 . 003/48 

45 O. 003/49 

46 7 . 003/52 

49 1 003/40 

52 5 . 003/55 

53 0 . 003/56 

54 7 . 003/58 

55 5 . 003/62 

56 3 . 003/64 

57 1 003/64 

58 8 . 003/66 

59 6 . 003/68 

60 2 . 003/70 

61 0 . 003/71 

62 7 . 003/72 

63 5 . 003/73 

64 3 . 003/74 

65 1 003/75 

66 8 003/76 

68 4 . C03/82 

70 7 . 003/85 

71 5 . 003/88 

72 3 . 003/85 

73 1 . 003/78 

74 8 . 003/86 

75 6 . 005/30 

76 4. 005/29 

77 2 . 005/27 

78 O. 005/28 

79 7 . 005/26 

81 1 002/53 

82 8 . 002/56 

83 6 . 002/61 

85 2 . 002/62 

«6 0 . 002/63 

87 7 . 002/64 

88 5 . 002/65 

89 3 . 002/66 

93 2 . 002/69 


00800 0 . 002/74 

02 5 . 002/76 

12 1 . 002/59 

13 8 . 002/60 

14 6 . 002/58 

15 4 . 002/48 

16 2 . 002/50 

20 1. C04/21 

22 6 . 001/52 

23 4 . 001/4 


4601 00824 2 



001/53 

25 0 



001/8 

26 7 


• • • • i 

001/9 

27 5 


• • • • • 

001/18 

28 3 


• ••ił 

001/55 

29 1 


• • • • 1 

001/57 

30 6 


i i l « « 

001/3 

31 4 


t • l • • 

001/2 

33 0 


• • • • • 

001/49 

34 7 


i • • • i 

001/50 

35 5 


• ■■VI 

001/56 

36 3 


i • • • • 

005/23 

37 1 


• • • • • 

005/25 

39 6 


• • • • • 

001/1 

40 2 


i i • • • 

001/26 

- 41 0 


i i i • • 

001/74 

43 5 


i • • • • 

001/36 

44 3 


• • • • • 

001/16 

45 1 


t • • • • 

001/25 

4/ 6 



C01/6 

48 4 



001/15 

49 2 



001/48 

51 5 



001/39 

52 3 



001/27 

53 1 



023/58 

54 8 



023/59 

55 6 



001/63 

56 4 


• • • • • 

001/62 

60 3 


• • • • • 

003/84 

63 6 


• • • • • 

039/22 

63 6 



038/9 

64 4 


• • • • i 

025/15 

64 4 


• • • • • 

039/23 

61 4 


i t • • i 

038/3? 

66 0 


• • • • • 

001/29 

69 3 


• • • • • 

001/65 

70 8 


i • • • i 

013/1 

71 6 


• • • • • 

013/2 

72 4 


• • • 1 • 

013/3 

73 2 


• * • • i 

013/4 

74 0 


• ••ii 

013/5 

75 7 


• i i i i 

013/6 

76 5 


• • • • • 

036/15 

76 5 


• ■ i • • 

013/22 

77 3 


1 1 1 • 4 

036/11 

77 3 


•i 4 • • • 

013/23 

78 1 


• i 4 4 1 

013/26 

78 1 


« « « • • 

036/30 

79 8 


• • 4 I • 

036/27 

79 8 


• < - • • 4 

013/29 

81 2 


1 4 4 4 4 

017/18 

84 5 



017/1 


4601 00886 1 

87 8 

88 6 

89 4 

90 0 

91 7 

92 5 

93 3 

94 1 

94 1 

95 8 

95 8 

96 6 

96 6 

97 4 

97 4 

98 2 
98 2 


00900 1 
01 8 
02 6 
03 4 
04 2 
05 0 
08 3 
09 1 
10 6 

11 4 

12 2 

13 0 

14 7 

15 5 

16 3 

17 1 

18 8 

19 6 

20 2 
21 0 

22 7 

23 5 

24 3 

25 1 

26 8 
7.7 6 

28 4 

29 2 

30 7 

31 5 

32 3 

33 1 

34 8 




































4601 00997 5 . 027/15 

99 1 027/20 

01000 3 . 029/20 

01 1 029/18 

02 8 . 029/11 

03 6 . 029/12 

04 4 029/23 

05 2 . 029/27 

06 0 . 029/6 

07 7 . 029/10 

08 5 . 029/2 

09 3 . 029/3 

10 8 . 029/4 

11 6 . 029/1 

12 4 . 031/27 

13 2 . 031/1 

14 O. 031/2 

15 7 . 031/28 

16 5 . 031/22 

17 3 . 031/24 

18 1. 031/20 

24 5 . 035/5 

31 7. 019/59 

32 5 . 022/13 

33 3 . 022/15 

34 1 022/17 

35 8 . 022/18 

36 6 022/19 

37 4 . 002/14 

38 2 . 013/11 

39 O. 036/13 

39 0 . 013/24 

40 5 . 013/27 

40 5 . 036/31 

41 3. 013/20 

41 3 . 036/29 

42 1. 014/5 

44 6 . 025/16 

45 4 . 029/19 

48 7 . 021/7 

49 5 . 020/6 

07600 3 . 038/1 

01 1 . 038/2 

03 6 . 038/4 

04 4 . 038/5 

05 2 . 038/6 

06 0 . 038/10 

07 7 . 038/11 

08 5 . 038/12 

8 12 4 . 038/30 



4601 07613 2 . 038/34 

15 7 . 038/40 

16 5 . 038/31 

17 3 . 001/58 

22 0 . 001/61 

23 7 . 007/2 

24 5 . 007/22 

25 3 . 007/23 

27 8 . 008/3 

27 8 . 007/42 

29 4 . 007/46 

30 0 . 007/47 

31 7 . 007/38 

32 5 . 038/13 

36 6 . 039/21 

3/4.’ 039/11 

38 2 . 039/6 

39 0 .. 039/3 

42 1 028/34 

43 8 . 028/40 

44 6 . 028/41 

49 5 . 002/35 

50 1 . 035/1 

51 8 . 035/2 

52 6 . 035/3 

53 4 . 035/7 

55 0 . 020/44 

56 7 . 020/49 

57 5 . 020/41 

59 1 . 043/1 

62 2 . 043/6 

63 O. 043/7 

64 7 . 043/12 

66 3 . 043/33 

66 3 . 043/8 

67 1 . 043/9 

68 8 . 043/10 

69 6 . 043/19 

70 2 . 043/26 

71 0 . 043/27 

72 7 . 043/28 

75 1 . 044/1 

76 8 . 044/2 

77 6 . 044/3 

78 4 . 044/4 

79 2 . 044/5 

80 7 . 044/6 

81 5 . 044/7 

82 3 . 044/17 

83 1 044/26 

84 8 . 044/27 

85 6 . 044/33 


4601 07687 2 







043/21 

4601 07775 2 







002/70 

88 0 







044/8 

76 0 







002/59 

89 7 







044/9 

79 3 







002/86 

90 3 







044/10 

80 8 







003/1 

92 8 


• 





043/30 

81 6 







003/8 

94 4 


• 


• 



037/1 

82 4 







003/8 

95 2 







037/2 

83 2 







003/9 

96 0 

• 



• 



036/14 

84 0 







003/9 

97 / 







036/4 

85 7 







003/12 

98 5 







036/3 

86 5 







003/28 

99 3 







036/1 

87 3 







003/68 









88 1 







003/76 

07700 4 







036/16 

89 8 



» 

• 



003/82 

01 2 







036/17 

90 4 



• 

• 



002/71 

02 0 
M 7 


• 

• 

• 



036/18 

016/10 

91 2 

92 0 




• 



002/72 

005/20 

04 5 







036/20 

93 7 







042/2 

05 3 







036/21 

94 5 







042/3 

06 1 







036/22 

95 3 



• 




042/4 

07 8 







036/5 

96 1 



• 




042/10 

14 1 







007/1 

97 8 



• 




042/11 

15 8 







038/43 









16 6 







006/7 

07802 1 







040/1 

17 4 







004/25 

03 8 







040/2 

18 2 







004/23 

04 6 







040/3 

19 0 







006/6 

05 4 







040/5 

20 5 







006/3 

06 2 







040/6 

21 3 







004/1 

07 0 







041/1 

23 8 







005/35 

06 7 







041/2 

24 6 







004/22 

09 5 







041/4 

25 4 







008/12 

10 1 







041/7 

26 2 







008/13 

11 8 







041/11 

27 0 







008/19 

12 6 




• 



041/12 

28 / 


« 

• 

• 



008/20 

13 4 


• 


* 



041/15 

29 5 







008/21 

14 2 







041/16 

30 1 

• 

• 

« 

• 



008/22 

15 0 







041/18 

31 8 







008 / 1 

16 7 







041/22 

52 7 







002/2/ 

17 5 







002/36 

53 5 







002/28 

18 3 







001/5 

54 3 







002/30 

23 0 







017/5 

55 1 







002/32 

24 7 



• 




017/6 

64 8 







002/33 

25 5 







017/12 

65 6 



• 




002/33 

26 3 



i 

• 



017/14 

66 4 




• 



002/33 

27 1 







017/9 

67 2 







002/45 

28 8 







017/11 

68 0 







002/1 

31 0 







017/2 

69 7 



• 

• 



002/67 

32 7 







016/10 

70 3 







002/68 

33 5 







016/29 

71 1 







002/83 

34 3 







016/9 

72 8 







002/84 

36 8 







002/73 

73 6 







002/85 

37 6 







019/60 

74 4 




• 



002/81 

38 4 




• 



019/1 





























4601 07839 2 . 

019/61 

4601 07885 8 . 

027/12 

40 7. 

019/64 

86 6 . 

027/11 

41 5. 

038/49 

87 4 . 

027/26 

42 3 . 

038/3 

88 2 . 

027/16 

43 1. 

038/42 



47 2 . 

025/22 

07904 7 . 

026/17 

48 0 . 

025/23 

25 6 . 

017/15 

59 3 . 

002/32 

4610 80189 3 . 

035/11 

60 8 . 

61 6. 

70 4 . 

002/32 

021/24 

038/14 

4805 50321 2 . 

22 0 . 

038/62 

020/30 

77 8.. 

78 6 . 

039/1 

039/8 

9017 90383 5 . 

025/14 

79 4 . 

039/12 

9019 87369 9 . 

022/36 

80 0 . 

039/20 



81 7. 

039/24 

9019 87407 2 . 

045/6 

84 1. 

027/21 

14 4. 

023/9 


9019 87471 4 . . . 

. . 023/7 

9019 87803 5 . 

023/13 

90 7 ... 

. . 023/18 


045/16 



18 0. 

023/36 

87512 0 . . . 

. . 023/15 


045/1 

38 7 . 

. 045/7 

38/1. 

023/21 

63 5 ... 

. 023/55 

51 7. 

002/10 



52 5 . 

002/11 



53 3 . 

002/12 

87642 7 , . . 

. . 045/24 

54 1. 

002/13 

46 8 ... 

. . 023/10 

55 8 . 

002/9 


. . 045/8 

56 6 . 

002/16 

47 6 ... 

. . 023/8 

57 4 . 

002/15 


. . 045/24 



53 1 ... 

. . 045/8 . 

97326 8 . 

045/3 

74 0 ... 

. . 023/27 

41 1. 

045/20 



86 2 . 

045/11 

8771? 2 . . . 

. v 045/9 



21 0 ... 

. . 023/22 

97439 8 . 

045/4 

2? 7 ... 

. . 023/23 

69 5 ...... 

045/5 



9 



































StandardteilDbersidit 







9906 95296 7 

Forrnschnurring 18x2 

TGL 105-1411 

002/20 

ErsaUteil- 

Benennung 

Abmessung Standard 

Tafel / 






Bestell-Nr. 



Bild-Nr. 

Stuck 

9906 95322 8 

Wasser- 


031/10 







schlauch A 12,5x0.63 

TGL 4846 


9902 88904 6 

Nadelkranz K 12x16x13 TNG TGl 11553 

020/15 

1 





9902 88905 « 


K 12x16x137 

002/87 

1 

9906 95323 6 

Spiralłaug- 


031/23 







schlauch 32x3000 Ig 

TGL 16177 


9902 88955 2 

P«ndel- 









kug«llag«r 

1204 TGL 2983 

019/38 

2 

9907 91318 0 

Rundring 8x2 

TGL 6365-WS 1.019 

004/7 

9902 89024 0 

Rilltn- 




9907 91324 4 

10x2 

TGL 6365-WS 2.055 

003/36 


kugnllager 

6203-2 RS TGL 2981 

028/19 

1 

9907 91352 5 

12x2 

TGL 6365 

003/90 

9902 89029 8 


6004-2 RS 

020/8 

'2 

990/ 91373 4 

36x2 

TGL 6365-WS 1.019 

004/4 

9902 89030 4 


607 

020/19 

1 

9907 91384 7 

40x2 

TGl 6365 

007/39 

9902 89032 0 


6304 RS-C 3 

004/14 

1 

9907 91385 5 

28x5 

TGl 6365-WS 1.028 

001/59 

9902 89033 7 


6005 RS-CU 

008/17 

4 

9907 91399 2 

16x2 

TGL 6365-WS 2.055 

020/16 

9902 89041 7 


6204-2 RS 

019/9 

5 



TGL 106-701 


9902 89043 3 


6205 

044/12 

2 

9907 91403 6 

56x2 

TGL 6365-WS 2.055 

038/73 

9902 89046 6 


6206 

038/68 

4 

9907 91411 6 

65x2 


038/63 

9902 89048 2 


6206-2 RS 

028/11 

2 





9902 89049 0 


6207 

020/29 

1 

9910 86948 5 

VerschluBdeckel E 40 

TGL 39-741 Al poi. 

001/28 

9902 89064 2 


6204 RS 

007/4 

4 





9902 89073 0 


6304 RS 

020/34 

1 

9910 88365 1 

Kegelgrifł B 12 

TGL 0-99 gal Zn c 

013/13 

9902 89066 8 


6304 

044/13 

2 





9902 89108 1 


6204 C 4 

002/38 

2 

9910 88383 6 

KugelgriH A 32 

TGL 2950 

017/4 

9902 89109 8 


6203 C 3 

003/30 

1 

9910 88386 0 

B 25 


022/33 

9902 89110 4 


6000 C 3 

003/39 

1 

9910 88390 8 

B 32 


001/23 

9902 89111 2 


16004 C 3 

003/46 

1 

9910 88391 6 

C 32 


026/n 

9902 89118 6 


6306 Z 

038/20 

1 





9902 89119 4 


6207 Z 

038/21 

1 

9910 95165 6 

Schlauchspanner A 9 TGL 11046 gal Zn c 

031/14 

9902 89124 1 


6206-2 RS-C 3 

007/21 

2 





9902 89137 0 


6202-2 Z 

038/45 

1 

9910 95168 0 

Schlauchband C 9x250 TGL 11046 gal Zn c 

031/15 






9910 95319 2 

C 9x310 


031/25 

9903 88680 5 

Kugel 4 III 

TGL 15515 

003/51 

9 





9903 88681 3 

Kugel 7 II 


003/50 

15 

9911 86054 6 

Keilriemen Bx1180 TGL 6554 

004/30 

9903 88715 6 

Zylinderrolle 5x8 II TGL 15516 

003/33 

1 

9911 86055 6 

Bx1400 


038/39 

9904 86924 1 

Dockel A 72 

FoN 16600 

020/48 

1 

9911 86073 2 

Normalkellriemen Bt 1350 


019/18 






9911 86074 0 

Ax1120 

TGL 6554/01 

031/3 

9905 86979 6 

Wellen- 

D 20x35x7 TGL 16454 

002/47 

1 





9905 86981 0 

dichtring 

D 20x47x7 

002/43 

1 

9916 93944 5 

Klappstockor C 5C 

TGL 33-16120 gal Zn c 

011/19 

9905 86982 7 


D 20x30x7 

002/5 

1 

9916 93967 0 

C 


025/20 

9905 86994 8 


D 22x35x7 

002/29 

1 





9905 87010 5 


0 30x62x7 

038/76 

2 

9917 90333 7 

Rollcnkctte 08 BI -1,880 m 

038/23 

9905 87025 0 


D 32x52x10 

044/11 

2 

9917 90343 3 

08 B I-51 

TGL 11796 

039/18 

9905 87029 1 


D22x40x7 TGL 16454 

019/40 

2 

9917 90546 8 

Stockglied D 08 B-1 


007/34 

9905 87067 7 


D 38x62x7-St 

007/41 

2 

9917 90570 8 

D 10 B-1 


028/23 

9905 87247 8 


D 48x62x8 TGL 16454 

004/12 

1 





9905 87258 2 


D 30x47x7 

019/37 

1 

9917 90601 8 

Rollcnkette 08 B-1-46 


019/31 

9905 87262 1 


D 25x42x7 

039/17 

4 

9917 90719 7 

08 B-1 -0.546m 

007/33 



9919 88546 0 

KeilriemensdieibeC 1-112*17x20 X TGL 10625 

020/41 

1 

9919 88548 5 

B 1-140x17*25 

028/8 

1 

9919 88549 3 

B 1-112x17*20 

019/17 

1 

9920 92549 2 

Kegelschmierkopf A 6 TGL 0-71412 

019/48 

3 

9920 92550 7 

A 8 

004/3 

2 

9921 94734 3 

Kausche A 4 TGL 0-6899 

024/19 

2 

9921 94735 1 

DrahtiellB 4-160 1900 Ig. TGL 9541 

024/17 

1 

9921 94736 8 

Drahtsellklemme 5 TGL 0-741 

024/18 

4 

9922 97086 4 

Wolier- 

023/35 

1 

9923 92481 7 

sdilauch B 6*7,2 TGL t.3323-nfV 

8efcstigung»chelle A 12 TGL 39-709 

023/28 

1 

9923 92523 1 

Sdilauch- 

005/21 

2 

9923 92562 5 

schelle A 27/30 TGL 11047-St gal Zn c 

Rohrschelle A 9 TGL 3406 gal Zn c 

043/29 

1 

9923 94900 5 

Spannband 30x2x23,5 

023/31 

1 

9925 87558 1 

Batlerie 6 V 12 Ah TGL 10241 

023/30 

1 

9926 86860 4 

Buchse R 2/28/36x28 TGL 6558 HgW 2083 

039/13 

4 

9928 93917 7 

Faderstecker 8 TGL 33-16121 gal Zn c 

017/7 

1 

9928 93920 8 

15 

026/15 

3 

9928 93965 0 

5 

005/6 

3 

9929 90234 0 

Radbolzen BM 12x1,5x29 TGL 2225? 

044/18 

8 

9932 93134 1 

Sechskant- 

sdiraube M 10x50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

006/15 

3 

9932 93244 7 

M 12x90 TGL 0-931-8.8 gal Zn c 

007/31 

4 

9932 95865 7 

M 6x70 TGL 0-934-8.8 gal Zn c 

004/26 

1 

993? 95938 5 

M 12x80 TGL 0-931-8.8 gal Zn c 

007/24 

3 

9932 96074 8 

M 8x75 TGL 0-931-4.8 gal Zn c 

022/26 

2 

9932 96075 6 

M 8x80 TGL 0-931-4.8 gal Zn c 

022/27 

1 

9932 96194 1 

9932 97684 3 

CM 16x200 TGL 0-931 -8.8 gal Zn c 

M 16x80 

044/25 

2 

9933 83118 0 

M 10x35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

005/17 

1 

9933 92886 0 

M 8x16 

043/31 

7 

9933 92898 0 

M 5x12 

003/19 

29 

9933 92900 8 

M 5x16 

019/47 

3 

9933 92904 0 

M 8x22 TGL 0-933-8.8 

011/4 

32 

9933 92905 7 

M 10x55 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

011/9 

4 

9933 92906 5 

M 10x20 

011/21 

1 


9933 92911 2 

Sediskam- 

M 6x12 TGL 0-934-6 gal Zn c 

035/9 

2 

9933 92916 1 

schroube 

M 6 x 10 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

019/63 

28 

9933 92920 0 


M 6x12 

020/50 

4 

9933 92931 3 


M 6x16 

004/29 

5 

9933 92965 1 


•M 6x14 

003/87 

22 

9933 92966 8 


M 6x45 

005/31 

1 

9933 92979 7 


M 8x12 

021/22 

2 

9933 92986 0 


M 8x16 

019/49 

9 

9933 92997 3 


M 8x25 TGL 0-933-8 8 gal Zn c 

003/83 

22 

9933 93000 1 


M 8x20 

007/29 

11 

9933 93002 6 


M 8x25 TGL 0-933-8 8 


4 

9933 93018 8 


M 8x30 TGL 0-933-8 8 gol Zn c 

021/11 

10 

9933 93065 3 


M 8x50 


4 

9933 93075 8 


M 10x90 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

028/25 

1 

9933 93082 1 


M 10x14 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

011/14 

8 

9933 93094 2 


M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

015/3 

30 

9933 93102 7 


M 10x25 

016/15 

24 

9933 93112 3 


M 10x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

013/19 

29 

9933 93118 0 


M 10x35 

013/14 

8 

9933 93122 8 


M 10x40 

038/50 

1 

9933 93136 5 


M10x30 

015/5 

2 

9933 93397 8 


M 8x16 TGL 0-933-4.8 gal Zn c 

020/46 

8 

9933 95819 0 


M 8x60 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

028/28 

1 

9933 95891 2 


M 10x14 TGL 0-933-4.8 

038/75 

1 

9933 95896 1 


M 6x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c 

022/23 

3 

9933 95947 2 


M 8x22 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

026/13 

2 

9933 95980 0 


M10x55 

008/6 

? 

9933 95998 7 


M 6x35 

003/80 

1 

9933 96072 7 


M 8x90 TGL 0-933-8.8 

028/35 

12 

9933 97737 8 


M 10x80 TGL 0-933-10.9 gal Zn c 

038/38 

1 

9935 96040 7 


M 10x1x40 TGL 0-961-10.9 gal Zn c 

019/50 

4 

9935 96191 4 


M 12x1.5x100 S-TGL 0-961-8.8 

043/22 

2 



gol Zn c 



9936 93748 0 

Zylinder- 

BM 6x50 TGL 0-84-5.8 

003/95 

2 

9936 93749 7 

sdiraube 

BM 6x40 

003/77 

8 

9936 93750 3 


BM 6*35 

002/23 

8 

9936 93751 1 


BM 6x8 

002/26 

1 

9936 93776 1 


AM 4x16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c 

002/57 

2 

9936 93789 0 


8 4.8x19 TGL 0-7971 

001/38 

2 

9936 93806 3 


BM 5x12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c 

002/49 

2 

9936 93816 8 


AM 5x25 TGL 0-84-4.8 gal Zn c 

045/14 

3 


9936 93933 7 

Zylinder- 

BM 5x20 

TGL 0-84-5.8 gal Zn c 

023/29 

1 

9946 93588 7 

Stellschr. 

M 6*6, 8*30 TGL 39285/6 

001/7 

2 

9936 93935 3 

schraube 

BM 6x30 


004/28 

2 







9936 93935 6 


BM 6*18 

TGL 0-84-5.8 gal Zn c 

001/22 

2 










bl hg 



9946 93661 3 

VerschluB- 





9936 93939 4 


BM 4*30 

TGL 0-84-3.8 gal Zn c 

001/12 

2 


schroube 

M 16x1,5 

TGL 0-7604 

007/44 

2 

9936 93948 2 


BM 5*10 


023/20 

1 







9936 93952 1 


AM 5*16 


023/24 

1 

9947 94011 0 

Gewindestift M 6*6 

TGL 0-551 gal Zn c 

007/40 

8 

9936 93953 8 


AM 5*6 


023/25 

2 

9947 94017 6 


M 8*8 

TGL 0-551 

038/64 

2 

9936 98468 8 


AM 3*12 


045/21 

4 

9948 93512 0 

Stiftschroube BM 6*18 

TGL 0-835-5.8 

002/31 

3 

9936 98476 8 


BM 5*25 


023/14 

3 

9948 93550 6 


BM 10*25 


038/61 

4 

9936 98480 7 




002/80 

1 













9949 86273 8 

Bol;en 

8*80*70 

TGL 18010 gal Zn c 

041/25 

2 

9937 93779 3 


M 8*20 

TGL 0-912-10.9 gal Zn c 

020/27 

6 

9949 86293 0 


8 h 11*20*16 

022/10 

1 







9949 86296 3 


8 h 11*65*58 

041/3 

1 

9937 93903 0 


M 10*25 

TGLO-912-8.8 gal Zn c 

041/19 

•4 

9949 86298 8 


5h 11x40x37 

043/16 

2 


ZyllOder- 





9949 86380 2 


lOh 11*40*35 

024/10 

2 

0937 93909 6 

blechsehr. 

B 4.8*32 

TGL 0-7971 gal Zn c 

001/33 

3 

9949 86381 0 


lOh 11*36*28 

022/7 

1 







9949 96384 3 


12h 11*22*13 

022/21 

1 


Zylinder- 





9949 86385 1 


12x 11x17*20 TGL 0-1438 

016/19 

1 

9937 93937 7 

schraube 

M 8x100 

TGL 0-912 8.8 gal Zn c 

005/9 

2 

9949 86407 3 


16*90*72 

TGL 0-1433 

042/9 

1 

9937 93954 5 


M 5*25 

TGL 0-912-10.9 gal Zn c 

007/43 

4 

9949 86482 8 


20*80 


025/5 

1 

9937 98479 1 


M 5*30 


004/24 

2 













9950 89539 1 

Srchskant- 






Linsen- 






mutter 

M 3 

TGL 0-934-6 gal Zn c 

045/23 

4 

9938 92708 3 

schroube 

AM 4*20 

TGL 0 85-4.8 gal Zn c 

045/10 

2 

9950 89540 6 


M 6 

TGL 0-934-5 

031/5 

2 

9938 92773 3 


BM 8*14 


019/42 

4 

9950 89543 0 


M 4 

TGL 0-934-6 gal Zn c 

001/14 

6 

9938 92795 0 


BM 5x12 


044/30 

6 

9950 89550 2 


M 6 

TGL 0-934-10 gal Zn c 

043/5 

2 

9938 92817 2 




006/4 

A 

9950 89556 8 


M 5 

TGL 0-934-8 gal Zn c 

028/33 

20 




O 

9950 89559 2 


M 5 

TGL 0-934-6 gal Zn c 

001/20 

18 


Spnk- 





9950 89571 1 


M 6 


001/21 

14 

9941 93438 4 

schroube 

BM 5x10 

TGL 5683-5.8 gal Zn c 

031/16 

1 

9950 89572 8 


M 6 

TGL 0-934 6 

002/6 

9 

9941 93455 2 


BM 8*16 

TGL 5683-4.8 gal Zn c 

002/4 

4 

9950 89575 2 


M 6 

TGL 0-934-8 gol Zn c 

028/44 

1 

9941 93484 1 


AM 8*25 


016/7 

4 

9950 89586 5 


M 8 

TGL 0-934-10 gal Zn i 

004/18 

6 

9941 93485 8 


BM 8*12 

TGL 5683-5.8 gal Zn c 

019/55 

7 

9950 89587 3 


M 10 

TGL 0-934-6 

044/35 

4 

9941 98378 6 


BA 5x20 


038/26 

1 

9950 89588 1 


M 8 

TGL 0-934-6 gal Zn c 

001/32 

141 







9950 89589 8 


M 8 

TGL 0-934-8 gal Zn c 

029/8 

7 

9944 92679 1 

Flugelsfhr. 

M 8x20 

TGL 0-316 4.8 gol Zn c 

029/21 

2 • 

9950 89591 2 


M 8 

TGL 0-934-6 

003/60 

2 







9950 89596 1 


M 8 

TGL 0 934 8 

011/5 

46 


Holbrund- 











9944 92701 1 

holndiraube B 5*30 

TGL 0-96 gol Zn c 

041/17 

8 

9950 89611 8 


M 10 

TGL 0 934-6 gal Zn c 

015/4 

43 







9950 89612 6 


M 10 

TGL 0-934-8 gal Zn c 

029/17 

8 


Vierłcont- 





9950 89613 4 


M 10 

TGL 0-934-10 gal Cd c 

028/27 

1 

9944 93773 7 

schraubo 

M 8*20 

TGL PeN 14002 gal Zn c 

019/4 

2 

9950 89624 7 


M 10 

TGL 0-934-10 gal Zn c 

005/16 

67 







9950 89631 0 


M 12 


007/37 

• 2 


Flachrund- 





9950 89639 2 


M 12 

TGL 0-934-8 gal Zn c 

020/5 

2 

9945 92614 7 

schroube 

M 6*55 

TGL 0-603 gal Zn c 

043/3 

2 

9950 89640 7 


M 12 

TGL 0-934-6 gal Zn c 

006/14 

4 

9945 92616 3 


M 8x20 


026/3 

14 

9950 89658 5 


M 8 

TGL 0-555 gal Zn c 

013/18 

4 

9945 92626 8 


M 8x25 

TGL 0-603 gal Zn c 

026/8 

12 

9950 89659 3 


BM 12 

TGL 0-439 50 gol Zn c 

017/16 

2 

9945 92630 7 


M 10*25 


023/52 

6 

9950 89681 7 


M 16 

TGL 0-934-5 

044/29 

2 

9945 92671 7 


M 8*30 

TGL 0-603 

021/19 

2 

9950 89682 5 


M 12x1.5 

TGL 0-936-5.0 

003/14 

1 

9945 92688 7 


M10x35 

TGL 0-603 gal Zn c 

036/9 

2 

9950 89684 1 


M 16 

TGL 0 934 gal Zn c 

044/24 

2 


L 




9950 89701 4 

Secłiskant- 

BM 10 

TGL 0-439-50 gal Zn c 

003/61 

1 

9950 89706 3 

rrutter 

M 10*1 

TGL 936-50 

013/21 

18 

9950 89719 2 


BM 8 

TGL 0-439-50 

002/5? 

1 

9950 89721 5 


BM 8 

TGL 0-439 50 ga! Zn c 

027/25 

2 

9950 89727 2 


BM 16 

TGL 0-493-50 gal Zn c 

019/29 

4 

9950 89749 8 


M 18*1,5 

TGL 0-936 50 

004/17 

1 

9950 89758 6 


M 20 

TGL 0-934-6 gal Zn c 

038/18 

1 

9950 89824 0 


AM 10 

TGL 0-6330 

008/7 

6 

9950 89826 5 


M 8 

TGL 0-985 gal Zn c 

021/13 

8 

9951 89377 4 

Hutmulter 

M 8 

łGL 0-1587 6 gal Zoc 

027/10 

2 

9951 89378 2 

Fliigelmuttei M 6 

TGLO-315gal Zn c 

001/60 

5 

9951 89475 0 

Kionen- 






irutler 

M 16 

TGL 0-937 6 

044/21 

2 

9951 89480 6 


M 12*1,5 

TGL 0-935-5 gal Zn c 

024/8 

2 

9951 89484 7 


M 16*1,5 

TGL 0-937-50 

043/24 

044/15 

4 

2 

9951 89553 4 

Randel- 






inutter 

M 5 

TGL 0 466-5.8 gal Zn c 

023/33 

1 

9951 90257 6 

Radinutter 

AM 12*1,5 

TGL 22252 gal Zn c 

044/19 

8 

9952 89513 1 

Nutmutter 

AM 30*1.5 

TGL 20149 BI. 1 gal Zn c 

005/2 

2 

9952 89515 6 


AM 16*1.5 

TGL 20149 

019/34 

2 

9960 91910 8 

Sdieibe 

5.3 

TGL O-125-St gal Zn c 

023/19 

5 

9960 91911 6 


6,4 


019/22 

13 

9960 91923 7 


15 

TGL 17774-St gal Zn c 

005/19 

1 

9960 91931 7 


8.4 

TGL 0-125 

003/63 

1 

9960 91952 6 


25 

TGL 17774-St 

025/18 

2 

9960 91964 7 


21 

TGL O-125-St gal Zn c 

036/6 

3 

9960 91983 1 


8.4 

TGL 8328 gal Zn c 

008/9 

25 

9960 91985 6 


6.4 


006/11 

6 

9960 92145 7 


4.3 

TGL O-125-St gal Zn c 

001/51 

5 

9960 92154 5 


6.4 

TGL 0-125 

002/7 

6 

9960 92155 3 


6.4 

TGL 17774-St galZnc 

020/51 

4 

»60 92162 5 


8,4 

TGL 17774 

003/65 

1 

9960 92164 1 


8.4 

TGL O-125-St gal Zn c 

015/11 

62 

9960 92178 7 


10,5 

TGL 17774-St gol Zn c 

013/15 

13 

9960 92180 1 


10.5 

TGL 0-125-St gol Zn c 

013/7 

28 

9960 92194 7 


11.5 

TGL 8328 gal Zn c 

044/34 

4 

9960 92198 8 


13 

TGL 17774-St gal Zn c 

017/17 

2 

9960 92203 1 


13 

TGL 8328 gol Zn c 

022/30 

4 

9960 92229 8 


17 

TGL O-125-St 

042/8 

3 

9960 92230 4 


17 

TGL O-125-St gal Zn c 

013/12 

3 

9960 92235 3 


17 

TGL 17774-St gol Zn c 

019/30 

2 

9960 92326 6 


13 

TGL O-125-St gol Zn c 

043/23 

2 

9960 92340 1 


21 

TGL 17774-St gal Zn c 

036/26 

6 


9960 92426 7 

Saieibe 5,3 


043/17 

9960 96204 7 

10,5 

TGL 8328 gal Zn c 

006/16 

9960 96273 8 

23 

TGL 0-125 gol Zn c 

029/22 

9960 96274 6 

25 

TGL O-125-St gal Zn c 

026/16 

9960 96394 8 

8,4 

TGL 8328 gal Zn c 

021/2 

9960 96397 2 

25 

TGL 17774-St gal Zn c 

041/13 

9961 91059 0 

Fedorring B 3 

TGL 7403 gal Zn c 

045/22 

9961 91060 5 

B4 

045/12 

9961 91072 6 

B 5 


001/34 

9961 91084 7 

B 6 


004/27 

9961 91085 5 

B 6 

TGL 7403 

039/4 

9961 91097 6 

B 8 

TGL 7403 gal Zn c 

001/31 

9961 91108 5 

B 10 * 


019/51 

9961 91109 3 

B 10 

TGL 7403 

002/51 

9961 91119 8 

A 12 

TGL 7403 gal Zn c 

007/49 

9961 91120 4 

B 12 

037/4 

9961 91122 0 

A 8 

TGL 7403 

020/26 

9961 91123 7 

A 8 

TGL 7403 gal Zn c 

013/17 

9961 91124 5 

A 10 

013/8 

9961 91146 2 

B 16 


044/22 

9961 91984 7 

Scheibe A 5,8 

TGL 0-440 gal Zn c 

044/31 

9961 91989 6 

Federscheibe 4 

TGL 0-137 gal Zn c 

001/13 

9961 91990 2 

5 

001/19 

9961 91991 0 

6 

TGL 0-137 

002/55 

9961 92167 3 

Sdieibc A 9,5 

TGL 0-440 gal Zn c 

021/12 

9961 92197 0 

A 11,5 

TGL 0-440 gal Zn c 

016/27 

9961 92454 7 

Zahnschelbe A 18 

TGL 0-6797 

004/16 

9961 92495 7 

A 6 

TGL 0-6797 gal Zn c 

006/5 

9962 91829 1 

Sprengring 6*0,63 

TGL 31665 

003/38 

996? 92428 1 

Sichorungs- 
bledi B 8.4 

TGLO-463-St 

003/54 

9962 92500 8 

30 

TGL 20151 gal Zn c 

005/3 

9962 92516 1 

5.3 

TGL 0-432 

003/20 

9962 92534 6 

16 

TGL 20150-St 

019/35 

9963 94930 3 

Splint 1,6x10 

TGL 0-94-St 

043/18 

9963 94933 6 

2x12 

TGL 0-94-St gal Zn c 

022/12 

9963 94942 4 

2 x 16 

041/6 

9963 94966 6 

3,2x20 


024/11 

9963 94968 2 

2,5x18 

TGL 0-94-St gal Cd c 

029/5 


9963 94974 6 

Splint 

3,2x16 

TGL0-94-St gal Zn c 

022/9 

1 

9963 94981 8 


3,2x25 

TGL 0-94-St 

022/31 

4 

9963 94988 3 


3,2x32 


029/13 

4 

9963 94997 1 


4x25 

TGL0-94-St gal Cd c 

042/7 

1 

9963 94999 6 


4x25 

TGL 0-94-St gal Zn c 

013/10 

2 

9963 95015 3 


4x32 


044/20 

8 

9963 95028 2 


5x32 


036/7 

2 

9963 95040 1 


5x36 


036/25 

6 

9963 95045 0 


3,2x25 


043/25 

2 

9963 95061 0 


6.3x40 


041/14 

1 

9963 95077 2 


4x36 

TGL 0-94-St 

044/16 

4 

9964 91708 8 

Sidiorungj- 

ring 

24 

TGL 0-471 

003/45 

1 

9964 91712 7 


14 


022/20 

2 

9964 91713 5 


15 


038/47 

2 

9964 91714 3 


16 


003/91 

10 

9964 91714 4 


16 


020/11 

1 

9964 91715 1 


17 


003/31 

1 

9964 91716 8 


20 


003/47 

5 

9964 91719 2 


25 


025/19 

9 

9964 91721 5 


30 


028/12 

4 

9964 91724 8 


35 


007/45 

1 

9964 91728 0 


45 


003/10 

1 

9964 91745 7 


12 


003/67 

3 

9964 91759 4 


19 

TGL O-472 

020/23 

1 

9964 91760 0 


7 

TGL 0-471 

020/20 

1 

9964 91761 7 


29 


007/9 

1 

9964 91771 3 


35 

TGL 0-472 

019/27 

2 

9964 91774 6 


42 


020/9 

1 

9964 91777 0 


47 


002/42 

13 

9964 91778 7 


52 


004/13 

3 

9964 91781 8 


62 


007/17 

8 

9964 91782 6 


72 


020/33 

3 

9964 91792 2 


40 


003/3 

2 

9964 91841 7 

Stollring 

B 36 

TGL 0-705 

022/5 

1 

9964 91938 7 

Endschclbo 

A 8,4-32 

TGL 17481 

038/25 

1 

9964 92036 4 

Kugolschelbe 10,5 

TGL 0-6319 gol Zn c 

019/52 

4 

9964 92147 8 

Sdielbe 

4.3 

TGL 0-9021-Sl gol Zn c 

001/11 

2 

9964 92340 8 

Sidiorungs- 

łchoibo 

9 

TGL 0-6799 

006/9 

2 

9964 92416 7 


7 


003/69 

1 

9964 92419 1 


4 


003/59 

1 

9964 93738 2 

VerschfuB- 

schraube 

M 42x2 

TGL 0-7604-5.6 gal Zn c 

041/24 

1 


9964 94999 6 

Splint 

4x25 

TGL 0-94-St gal Zn c 

024/21 

2 

9964 96232 4 

Sicherungs- 

• 





sdieibe 

7 

TGL 0-6799 gal Zn c 

035/8 

4 

9964 96251 7 


6 

TGL 0-6799 

003/57 

1 

9964 96275 0 


12 


027/5 

1 

9964 96276 7 

Endscheibe 

A 5.3 

TGL 17481 

031/29 

1 

9964 96358 3 

Sicherungs- 






scheibe 

9 

TGL 0-6799 gal Zn c 

035/4 

2 

9964 96396 6 


1.3 

TGL 0 6799 

002/78 

1 

9964 96408 6 

Schoibo 

11.3 

TGL 0-7989-St feuZn 

038/51 

4 

9965 87953 7 

Sdieiben- 






foder 

3x3,7 

TGL 9499 

002/37 

1 

9965 87954 5 


2x3,7 


002/39 

1 

9965 92043 5 

PaBscheibe 

13x1 

TGL 10404-St 

020/21 

2 

9965 92051 5 


58x0,5 


020/31 

n. Bed. 

9965 92052 3 


58x0,8 


020/32 

n. Bod. 

9965 92053 1 


40x0.8 


020/38 

n. Bed. 

9965 92055 6 


36x0,2 


007/5 

n. Bed. 

9965 92056 4 


36x0,5 


007/6 

n. Bed. 

9965 92057 2 


36x0,8 


007/7 

n. Bed. 

9965 92058 0 


22 x 0,8 


007/11 

4 

9965 92059 7 


25x0,5 


039/15 

n. Bed. 

9965 92063 6 


50x0,2 


007/18, 






038/69 

n. Bed. 

9965 92064 4 


50x0,5 


007/19, 






038/70 

n. Bed. 

9965 92065 2 


50x0,8 


007/20, 






038/74 

n. Bed. 

9965 92061 1 


25x1 


039/14 

4 

9965 92079 8 


25x2 


039/14 

4 

9965 92083 7 


30x0,2 


038/82 

n. Bod. 

9965 92120 2 


40x0,2 


020/36 

n. Bod. 

9965 92121 0 


40x0,5 


020/37 

n. Bed. 

9965 92335 8 

Schełb© 

14x32x5 

FoN 14510-St 38u-2 

024/7 

2 




gol Zn c 



9965 95525 2 

Nascnknil 

6x6x32 

TGL 9502 

020/40 

1 

9965 95588 8 

Paflfsder 

A 5x50x25 

TGL 9500 

031/17 

1 

9965 95594 3 


A 6x6x28 


019/15 

4 

9965 95596 5 


6x6x25 


004/9 

1 

9965 95602 8 


A 6x6x22 


028/4 

1 

9965 95606 0 


A 8x7x20 


028/10 

2 

9965 95608 5 


A 8x7x25 


028/38 

1 

9965 95509 3 


A 8x7x28 


038/33 

2 




9965 96228 4 

Scheibc 

9x20*2.5 

FoN 14510/01 

GC6/21 

o 

* 

9970 90857 0 

Dichtring 

A 16x22 


038/79 

1 

9965 96229 2 


9x32x3 

FoN 14510-St 38u-2 



9970 90861 5 


A 6,5x9,5 

TGL 0-7603 

002/22 

1 




qol Zn c 

020/45 

2 

9970 90982 8 


A 42x49 

TGL 0-76O3-AI 

041/23 

1 

9965 96231 5 


5.3 

TGL0-9021-St gal Zn c 

001/37 

4? 







9965 96236 4 


14x32x5 

FoN 14510 H 52-3 gol Zn c 

007/25 

7 

9971 89914 0 

Halbrundniot 5x18 

TGL 0-660-Mu 8 

013/28 

16 

9965 96237 2 


9x25x4 

FoN 14510 H-St 52-3 

005/10 

1 

9971 89920 4 


5x14 


021/4 

38 

9965 96238 0 


33x60x3 

FoN 14510 H 52-3 gol Zn c 

005/4 

1 

9971 89967 1 


8x22 


021/3 

4 

9965 96259 8 


9x20x2.5 

FoN 14510-St 38u-2 
aal Zn c 

020/43 

4 

9971 90007 2 

Hohlnict 

AC 5x12x9 

TGL 0-7331 -St gal MS 

027/19 

2 

9965 96754 5 

Palłschcibo 

13x0,2 TGL 10404-St 

020/54 

2 

9971 90009 7 


B 8x1x10 

TGL 0 7340 

011/17 

18 

9965 96755 3 


7x0.2 


020/53 

1 

9971 90037 8 

Nlot 

B 6 

TGLO-7338-AI 

043/11 

18 

9967 94073 4 

Kogel- 

korbstlft 

4*25 

TGL 0-1471-5 S 

017/13 

1 

9971 90123 3 

Senkniet 

5x12 

TGL 0-661 Mu 8 

021/8 

38 







9971 90144 2 


6 x 22 


013/25 

8 


Steck- 











996/ 94252 7 

korbstift 

5x32 

TGL 0-4474-St 

003/93 

1 

9971 94155 4 

Nietstih 

8 x 22 

TGL 0-7341 gal Zn c 

005/15 

1 


Zylinder- 





9972 87679 3 

Kabeltulle 

C 15x2.5 

TGL 14999 BI. 1 

001/30 

3 

9967 94348 0 

kerbstiłt 

6x40 


025/3 

1 

9972 87680 8 


A 12x2,5 


045/2 

3 

9967 94366 5 


4x40 


028/17 

2 

9972 87692 0 


A 8x2.5 


001/41 

2 

9967 94369 8 


8x55 


022/6 

1 

9972 87694 5 


A 10x2,5 


001/47 

3 

9967 94371 2 


8x45 


039/10 

4 

9972 87703 8 


A 6x2.5 


022/29 

3 

9967 94458 6 

Zylinderstift 

10 x 6 x 2 C 

TGL 0-7 C 35 

008/18 

2 

9972 87914 4 

FuB 

31 

TGL 105-1408 

043/2 

2 

9967 94469 0 


6 x 6 x 16 

TGL 0-7 

003/92 

5 







9967 94470 5 


2 x 6 x 20 


002/75 

1 

9973 87899 1 

Diuckfoder 

0.63*7x5,5 A 




9967 94485 0 


8x36 

TGL 0-6325 

011/7 

2 



links 

TGL 18395 

002/77 

2 






9973 87909 6 


B 0,5x5,5x9.5 


008/16 

2 

9969 95425 6 

Doppel- 

nippel 





9973 87916 8 


0,25x2,8x12,5 TGL 18394 

002/79 

1 

N8-r 

TGL 13419 feu Zn 

031/18 

1 

9973 87917 6 


0,4x3.6x10,5 


002/88 

1 


9973 87945 7 


B 1,6x17x5,5 

TGL 18395 Bstt gal Zn c 

035/6 

1 

9969 95426 4 

Wink(“lvur- 





9973 88017 8 


A 3.2x22x11.5 TGL 18395 gal Zn c 

005/8 

1 

schraubung 

UA 11-1" 

TGL 13419 feu Zn 

031/19 

1 

9973 88018 6 

9973 88292 6 


C 2,2x15x7.5 TGL 18395 

C 1.8x16x9,5 

006/12 

027/17 

2 

9969 95428 0 

9969 95429 7 

Wlnkol 

A 4-1" 

TGL 13419 feu Zn 

031/26 

1 

9974 88087 6 

Zugfeder 

A 1.6x17x40 
Aa 1 

TGL 18397 Zn 

016/22 

1 

Roduzier- 





9974 88094 8 


A 2.5x18x16 



nippel 

N 4-1.1/4"x1' 

‘TGL 13419 feu Zn 

031/21 

1 



Aa 

TGL 18397 

024/12 

2 

9970 90811 1 






9974 88257 2 


B 2x14x25 




Dlchtrlng 

A 10x16 

TGL 0-7603-Al 

038/83 

1 



Aa 2 

TGL 18397 gal Zn c 

041/21 

2 

9970 90832 0 


A 14x18 

TGL 0-7603 

007/48 

1 

9974 88258 0 


A 12x13x15 



9970 90850 5 


A 16x20 

TGL 0-7603 Al 

002/25 

1 



Aal 

TGL 18397 verzlnkt 

025/2 

1 


I 


1 

4 

1 


1 

2 



To bulka 


Geratetrager A 01/A 02 - 

Nośnik narządzi A 01 /A 02 - 

Nosić nafadi A 01 /A 02 - 

E 931 1 

Lenkholm ‘ 

Czepiga kierująca 

sloupek rizeni 








pild- Ersatzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

N r Nr zomówicmow 

rys. części zamienne 

Obraz Objcdnaci Ćislo 

nóhradniho dilu 


Nr zamówieniowy D _ 

. , Benennung 

części zamiennej 


4601 00839 6 Lenker 

4601 00831 4 Griffiohr, vollstdndig 

4601 00830 6 Gehuuso fur WickelgosdrehgtiM 

4601 00823 4 Kupplungshobel 

4601 07818 3 Seilzug Vergaser 

4601 00847 6 Seilzug Stortbetatigung 

9946 93588 7 Stellschraube mit RÓndelmutter, geschlit/t, 
M 6 x 6,8 * 30 TGL 39285/6 


8 4601 00825 0 

9 4601 00826 7 

10 9019 87439 4 

11 9964 92147 8 

12 9936 93939 4 

13 9961 91989 6 

14 9950 89543 0 

15 4601 00848 4 

16 4601 00844 3 

17 9019 87443 3 

18 4601 00827 5 

19 9961 91990 2 

20 9950 89559 2 

21 9950 89571 1 

22 9936 93938 6 

23 9910 88390 8 

24 4601 00841 0 

25 4601 00845 1 

26 4601 00840 2 

27 4601 00852 3 

28 9910 86948 5 

29 4601 00866 0 

9972 87679 3 

31 9961 91097 6 

32 9950 89588 1 

33 9937 93909 6 


FestgriH 

Kłemmstuck 

Abblendschalter 8626.21/02 

Scheibe 4,3 TGL 0-9021 -St gal Zn c 

Zylinderschraube BM 4 x 30 TGL 0-84-5.8 gol Zn c bl hgi 

Federscheibe 4 TGL 0-137 gol Zn c 

Sediskantmutter M 4 TGL 0-934-6 gol Zr. c 

Seilzug Kupplung 

Dampfer 

Blinkschalter 8606.8 

Befestigungsschraube 

Federscheibe 5 TGL 0-137 gol Zn c 

Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Zylinderschraube BM 6x18 TGL 0-84-5.8 gal Zn c bl hgl 

Kugelqr.fl B 32 TGL 2950 

Grlfl 

Deckel 

Holm 

Tonk 

VerschlulJdeckol E 40 TGL 39-741 Al poi 

KroftstoHhahn FH 7 13554-2900-015 

Kaboltulle C 15x2,5 TGL 14999 Bl. 1 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Zylinderblechschraube B 4,8x32 TGL 0-7971 gal Zn c 



9961 91072 6 
9019 87799 1 
4601 00843 5 
9965 96231 5 
9936 93789 0 

4601 00851 5 


Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c 
Steckdose 7 TGL 71-1075 
Schelle 

Scheibe 5,3 TGL0-9O21-St gol Zn c 
Zylinderblechschraube B 4,8x19 TGL 0-7971 

Elektronischer Drehzohlbegrenzer 


001 


N a z w o 


Czepi ga 

Rura rqczki pokrętnej, kompletna 
Obudowo rqczkl pokrętnej 
przyspiesznika 
Dźwignia sprzęgłowa 
linka cięgna gaźnika 
Linka cięgna rozrusznika 
Śruba ustawcza z nokrętkq 
rodelkowanq, przecięta 

Rękojeść stała 
Element zaciskowy 
Przcłqcznik światło mijania 
Podkładka 

Wkręt z łbem walcowym 
Podkładka sprężysta 
Nakrętka sześciokątna 
Linka cięgna sprzęgła 
Amortyzator 

Przełącznik światła migowego 

Śruba mocująca 

Podkładka sprężysta 

Nakrętka sześciokątna 

Nakrętka sześciokątna 

Wkręt z łbem walcowym 

Galka kulista rękojeści 

Rękojeść 

Pokrywa 

Trzon czoplg 

Zbiornik 

Pokrywka zamykająca 
Kurek paliwa 
Tulejka kabla 

Podkładka sprężysta (rozdęta) 
Nakrętka sześciokątna 
Wkręt do blachy 
z łbem walcowym 
Piorścień sprężysty 
Gniazdo wtyczkowe 
Obejma 
Podkładka 
Wkręt do blachy 
z łbem walcowym 
Elektroniczny ogranicznik 
prędkości obrotowej 


Nózev 


Riditka 

Trubka rukojoti uplna 
Skrió otoćne rukojoti płynu 

Póko spojky 
Lanovod karburótoru 
Lonowod owlódani startu 
Sefizovoci śroub 
s vroubkovnnou matice 
s wyrercm 
Pewna rukojef 
Upevńovaci objimko 
Prepinać swetel 
Pod łóżka 4,3 
Valcovy śroub 
Perowa podlożka 
Sestihranna matice 
Lanovod spojky 
Tłumić 

Spinać smerovych svćtel 

Upevńovaci śroub 

Perowa podlożka 

Sestihranna matice 

Sestihrannó matice 

Vólcovy śroub 

Koule rukojeti 

Rukojef 

Viko 

Nośnik 

Nódrż 

Zaviraci vićko 

Kohoutek paliwa 

Kabclovó pruchodka 

Pruina podlożka 

Sestihranna matice 

Śroub do plechu 

s vńlcovou hlawou 

Pruina podlożka 

Zósuvka 

Trmen 

Podlożka 

Śroub do plechu 

s vćlcovou hlawou 

Elektronicky omezować otaćek 


Studc 

Masse 

in kg 

Bemerkung 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Kusu 

Hmota 

Poznamka 


Vkq 


1 

1,880 



Simson 

AKA.G 


AKA 

Simson 



Tafel 

Tablica 

Tabulka 



Geratetragcr A 01 /A 02 — 
Lenkholm 


Nośnik narzędzi A 01/A 02 - 
Czepiga kierująca 


Nosić naradi A 01 /A 02 - 
sloupek rizeni 


E 931 



Bild- Ersatztell- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednacl Zislo 

i , nóhradnfho dilu 


Benennung 




Stuck 

Masse 

In kg 

Bemerkung 

N a z w a 

N a z e v 

Sztuk 

Kusu 

Ciężar 
w kg 

Hmota 
v kg 

Uwagi 

Poznómka 


40 

9019 87845 3 

Ziindspulo 6 V 8351.1/13 

41 

9972 87692 0 

Kabeltulle A 8x2,5 TGL 14999 BI. 1 

42 

9019 87441 7 

Zilndkabol 0,665 m NZUY TGL 24450 

43 

9019 8783/ 3 

GummimuHe fur Keizonstecker 110-22-7 

44 

9019 87840 4 

ZGndlaitungsstecker A 14 W TGL 200 3612/02 

47 

9972 87694 5 

KabeltGlle A I0x?,5 TGL 14999 BI. 1 

48 

4601 00849 2 

Leitungssatz 

49 

4601 00833 0 

Blattfeder S 51 

50 

4601 00834 7 

Zunge S 51 

51 

9960 92145 7 

Scheibe 4,3 TGL 0-125-St gal Zn c 

52 

4601 0082? 6 

Kupplungshebel 

53 

4601 00824 2 

Nippelauinahme 

54 

9019 87540 1 

Zundkcrzo M 14-260 TGL 200-3075 

55 

4601 00828 3 

Wickelgasdrehgriff 

56 

4601 00835 5 

Drehgriff (Gummi) 

57 

4601 00829 1 

Handhebel fur Vorderradbrems« 

58 

4601 07617 3 

Stange 

59 

9907 91385 5 

Rundring 28x5 TGL 6365-WS 1.028 

60 

9951 89378 2 

Flugelmutter M 6 TGL 0-315 gal Zn c 

61 

4601 0762? 0 

Scfieibe 

62 

4601 00856 4 

Luftfilterkappe 

63 

4601 00855 6 

Luftfiltereinsotz A 100/52 TGL 39-474 

65 

4601 00869 3 

Halterung 


Cewka zapłonowa 

Civka 6 V 

1 


Tulejko kabla 

Kabelova pruchodka 

2 


Kabel zapłonowy 

Kabel zapalovóni 

1 


Tuleja gumowa dla wtyczki 
świecowej 

Pryiova krytka koncovky 
zapalovóni 

1 


Wtyczka przewodu zapłonowego 

Koncovka zapalowaci svićky 

1 


Tulejka kablo 

Kabelova pruchodka 

2 


Komplet przewodów 

Svazek kabelu 

1 

0.100 

Sprężyna płytkowa 

Pruznice 

1 

Języczek 

Jazyk 

1 


Podkładka 

Podlożka 

1 


Dźwignia sprzęgłowa 

Paka spojky 

I 


Uchwyt zlqczki 

Vsuvka 

1 


Świeca zapłonowa 

Zapalovoci svicko 

1 


Rqczka pokrętna przyspiesznika 

Otoćna rukojef płynu 

1 


Rqczka pokrętna (gumowa) 

Otoćna rukojef (pryżova) 

1 


Dźwignia ręczna hamulca 
koła przedniego 

Paka brzdy prednich kol 

1 


Drążek 


1 

0,296 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Krouźek 

1 

Nakrętka skrzydełkowa 

Kfidlova matice 

1 


Podkładka 

Podlożka 

1 


Kołpak filtru powielrznego 

Viko vzduchovóho filtru 

1 

0,050 

Wkład filtru powietrznego 

Vzduchovy filtr 

1 

Element wsporczy 

Drżak 

1 

0,140 


AKA 

AKA 


J Simson 

| Simson 

AKA 

| Simson 


Tofcl 
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Tabulka 




Gerotetrager A 01 /A 02 — 
Motor und Zubehór 


Nośnik narzędzi A 01 /A 02 - 
Silnik i osprzęt 



Nosić naradi A 01 /A 02 - 
motor a prisluśenstvi 





Ri|d- Ersatzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

N, Nr za mów/i en i o wy 

r y 5 . części zamiennej 

Obraz Objednaci ćislo 

l, nahradniho dilu 


002 





StOdc 

Masse 
in kg 

Bemerkung 


N a z w a 

N a z e v 

Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

u u ii v u ii u ii y 


KusG 

w kg 

Hmotc 
• v kg 

Poznamkc 


E 931.50 E 931.70 

1 

4601 07/68 0 

Vorgaser 16 N 3-6. komplett 

Gaźnik 

Karburator 

1 

1 

2 

4601 00662 6 

Dichtung fur Dichtkappe 

Uszczelka kołpaka 
uszczolniajqcego 

Tćsneni pod tósnici viko 

1 


3 

4601 00663 4 

Dichtkappe 

Kołpak uszczelniojqcy 

Tósnici viko 

1 

1 

4 

9941 93438 4 

Senkschraube BM 5x 10 TGL 5603-5.8 gol Zn c 

Wkręt z łbem 
wpuszczanym 

$roub se zapuŚtenou hlavou 

4 

4 

5 

9905 86982 7 

Wellendichłring D 20x30x7 TGL 16454 

Pierścień uszczelniajqcy wał 

Tesnici krouiek hfidole 

1 

1 

6 

9950 89572 8 

Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 

Nakrętko sześciokątna 

Sestihranna matka 

4 

4 

7 

9960 92154 5 

Schcibe 6.4 TGL 0-125 

Podkładka 

Podloika 

4 

4 

8 

4601 00654 6 

Zugonkcr 

Sciqg 

Pevnostni kotowy śroub 

4 

4 

9 

9019 87835 8 

Grundplatte mit Geber 8305.1/1-100 

Płyta podstawowa z czujnikiem 

Zakładowa deska se snimaćem 

1 

1 

10 

9019 87851 7 

Kabelschelle 8306.8-100:1 

Uchwyt kablowy 

Kabelowó spona 

1 

1 

11 

9019 8785? 5 

Ladespule 8305.1-110/1 

Cewka ładujqca 

Civka nabijani 

1 


12 

9019 87853 3 

Lichtspule (35 W) 8305.1-120/1 

Cewka oświetlenia 

Civka oswetleni (35 W) 

1 

1 

13 

9019 87854 1 

Lichtspule (21 W) 8305.1-130/1 

Cewka oświetlenia 

Ciwka osvćtleni (21 WJ 

1 

1 

14 

4601 01037 4 

Schwungschcibc, vollstdndig 8305.1/2-010 

Tarcza zamachowa, kompletna 

Setrvaćnik, uplny 

1 

1 

15 

9019 87857 4 

Kabelsatz 8305.1-170 

Komplet kabli 

Swazek kabelu 

1 

1 

16 

9019 87856 6 

Steuerteil 8309.12 

Element sterujący 

Owladaci kazeta 

1 

1 

17 

4601 00674 7 

Kupplungsdeckel .3“ 

Pokrywa sprzęgła 

Viko spojky 

1 

1 

18 

4601 00675 5 

Dichtung fur Kupplungsdeckel 

Uszczelka pokrywy sprzęgła 

Tósneni pod viko spojky 

1 

1 

19 

4601 00676 3 

VerschluBsdiraube 

Śrubo zamykająca 

Uzaviraci śroub 

1 

1 

20 

9906 95296 7 

Formschnurring 18x2 TGL 105-1411 

Pierścień ze sznura kształtowego 

Krouiek se śfiury 

2 

2 

21 

4601 00677 1 

VerschluBschraube 

Śruba zamykająca 

Uzawiraci śroufc 

1 

1 

22 

9970 9083? 0 

Dichtring A 6.5 x 9.5 TGL 0-7603 

Pierścień uszczelniający 

Tósnici krouiek 

1 

1 

23 

9936 93750 3 

Zylinderschroube BM 6x35 TGL 0-84-5.8 

Wkręt z łbem walcowym 

Valcovy śroub 

6 

6 

24 

4601 00678 8 

VerschluBschroube 

Śruba zamykająca 

Uzawiraci śroub 

1 

1 

25 

9970 90832 0 

Dichtring A 14x18 TGL 0-7603 

Piorścień uszczelniający 

Tósnici krouiek 

1 

1 

26 

9936 93751 1 

Zylinderschroube BM 6x8 TGL 0-84-5.8 

Wkręt z łbem walcowym 

Valcovy śroub 

1 

1 

27 

4601 00681 0 

Zylinderkopf 

Głowica cylindra 

Hlawa wólce 

1 


27 

4601 07752 7 

Zylinderkopf 

Głowica cylindra 

Hlawa walce 

mmm 

1 

28 

4601 00683 5 

Zylinder 

Cylinder 

Vólec 

1 


28 

4601 07753 5 

Zylinder 

Cyllndor 

Valec 

_ 

1 

29 

V\ 

9905 86994 8 

Wollendichtrlng D 22 x 35 x 7 TGL 16454 

Pierścień uszczolniojący wal 

Tósnici krouiek hfidoło 

1 


30 

30 

31 

32 

32 

32 

4601 00685 1 

ZyllnderłuBdichtung 

Uszczelka stopy cylindra 

Spodni tósnóni wólce 

1 


4601 07754 3 

ZyllnderfuBdichtung 

Uszczelka stopy cylindra 

Spodni tósnóni wólce 


1 

9948 93512 0 

Stiftschroube BM 6x18 TGL 835-5.8 

Śruba dwustronna 

Zówrtny śroub 

2 

2 

4601 00686 9 

Kolben, 0 38.00 

Tłok 

Pist 0 38,00 

1 

o 

4601 00687 6 

Kolber, 0 38.25 

Tłok 

Pist 0 38,25 

1 

— a 

4601 00688 4 

Kolben. 0 38.50 

Tłok 

Pist 0 38,50 

1 

- b 

Sd 

32 

32 

32 

4601 00689 2 

Kolben, 0 38.75 

Tłok 

Pist 0 38.75 

1 

— c 

4601 00690 7 

Kolben, 0 39,00 

Tłok 

Pist 0 39.00 

1 

d 

4601 00691 5 

Kolben. 0 39.25 

Tłok 

Pist 0 39.25 

1 

— e 

4601 00692 3 

Kolben. 0 39,50 

Tłok 

Pist 0 39.50 

1 

- f 


21 




68 



22 



48 46 
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Bild- 

Ersotzteil- 



Stiick Mosse 


Ni. 

Bestell-Nr. 



in kg 


Nr 

Nr zamówieniowy _ 



Sztuk Ciężar 

Uwagi 

rys. 

cjqś ci zomrannej 



w kg 


Obraz 

Objednaci ćlslo 



Kusu Hmota 

Poznómka 

e. 

nahradniho dilu 



vkg 






E 931.50 E 931.70 



32 

4601 07755 1 

Kolbcn, 0 45.00 

Tłok 

Pist 


1 

O 

32 

4601 07859 3 

Kolbcn, 0 45,25 

Tłok 

Pfst 


1 

a 

32 

4601 07860 8 

Kolben, 0 45.50 

Tłok 

Pist 

• 

1 

b 

33 

4601 00693 1 

Zweitaktring Z 38,00*2 IS TGl 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouiok pro dvoutakty 

2 

_ 

□ 

33 

4601 00694 8 

Zweilaktring Z 38,25 * 2 IS TGl 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dvoutakty 

2 

mmm 

a 

33 

4601 00695 6 

Zweitaktring Z 38,50 * 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dvoutakty 

2 

_ 

b 

33 

4601 00696 4 

Zweitaktring Z 38,75 * 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dwoutakty 

2 


c 

33 

4601 00697 2 

Zweitaktring Z 39,00 * 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dvoutakty 

2 

_ 

d 

33 

4601 00698 0 

Zweitaktring Z 39.25x2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dwoutokty 

2 


e 

33 

4601 00699 7 

Zweitaktring Z 39,50 x 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dvoutakty 

2 


f 

33 

4601 07764 8 

Zwoitaktring Z 45,00 x 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dwoutokty 

_ 

2 

O 

33 

4601 07765 6 

Zweitaktring Z 45,25 x 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźok pro dwoutokty 


2 

a 

33 

4601 07766 4 

Zweitaktring Z 45,50 x 2 IS TGL 9996 

Pierścień dla dwusuwu 

Pistni krouźek pro dwoutokty 

_ 

2 

b 

34 

4601 00700 8 

Kolbenbolzen A 12x7x30 L TGL 39-756 

Sworzeń tłokowy 

Pistni cep 

1 

1 


35 

4601 07649 5 

Drahtsprengring A 12 TGL 0-73123 

Pierścień osadczy z drutu 

Diatena pojistka 

2 

2 


36 

4601 00701 6 

Kurbelwelle 

Wał korbowy 

Klikowa hrtdel 

1 



36 

4601 07817 5 

Kurbelwelle 

Wał korbowy 

Klikowa hridel 


1 


37 

9965 87953 7 

Scheibenfeder 3x3,7 TGL 9499 

Wpust czółenkowy 

Pulkulowe pero 

1 

1 


38 

9902 89108 1 

Rillenkugellager 6204 C 4 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkowe loźlsko s draźkou 

2 

2 


39 

9965 87954 5 

Scheibenfeder 2 x 3.7 TGL 9499 

Wpust czółenkowy 

Pulkulowe pero 

1 

1 


40 

4601 00664 2 

Olleitscheibe 

Tarcza kierujqca olej 

Kotouć odwadeni oleje 

1 

1 


41 

4601 00665 0 

Ausgleichscheibe 0 47; 0,2 mm dick 

Podkładka wyrównawcza 0 47; 
grubość 0.2 mm 

Vywaźowaci podloźka 0 47; 

0,2 mm tlouśfka 

1 

1 


41 

4601 00666 7 

Ausgleichscheibe 0 47; 0.3 mm dick 

Podkładka wyrównawcza 0 47; 
grubość 0,3 mm 

Vywaźovaci podloźka 0 47; 

0.3 mm tlouśfka 

n. Bed. 

n. Bed. 


41 

4601 00667 5 

Ausgleichscheibe 0 47; 0,4 mm dick 

Podkładka wyrównawcza 0 47; 
grubość 0.4 mm 

Vyvolovaci podloźka 0 47; 

0,4 mm tlouśfka 

n. Bed. 

n. Bed. 


41 

4601 00668 3 

Ausgleichscheibe 0 47; 0,5 mm dick 

Podkładka wyrównawcza 0 47; 
grubość 0,5 mm 

Vyvaźowaci podloźka 0 47; 

0.5 mm tlouśfka 

n. Bed. 

n. Bed. 


41 

4601 00669 1 

Ausgleichscheibe 0 47; 0,8 mm dick 

Podkładka wyrównawcza 0 47; 
grubość 0,8 mm 

Vyvaiowaci podloźka 0 47; 

0,8 mm tlouśfka 

n. Bed. 

n. Bed, 


41 

4601 00670 6 

Ausgleichscheibe 0 47; 1,0 mm dick 

Podkładka wyrównawczo 0 47; 
grubość 1,0 mm 

Vyvoiowad podloźka 0 47; 

1,0 mm tlouśfka 

n. Bed. 

n. Bed, 


42 

9964 91777 0 

Słchorungsring 47 TGL 0-472 

Plorścleń osadczy sprężynujqcy 

Zajiśfowoci krouźek 

1 

1 


43 

9905 86981 0 

Wellendichtrlng D 20x47x7 TGL 16454 

Pierścień uszczolniajqcy wał 

Tósnicl krouźok hridolo 

1 

1 


44 

4601 00708 1 

Sicherungsscheibe 

Podkładko zabezpieczojqco 

Zajiśfowaci podloźka 

1 

1 


45 

4601 00707 3 

Antrlobsritzel 

Zębnik napędowy 

Pastorek nóhonu 

1 

— 


45 

4601 07767 2 

Antriebsritzel 

Zębnik napędowy 

Postorok nóhonu 

— 

1 


46 

9961 91990 2 

Fedorscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c ^ 

Podklodka sprężysto 

Porowa podloźka 

2 

2 


47 

9905 86979 6 

- Wellendichtring D 20 x 35 x 7 TGL 1<454 

Pierścień uszczelniajqcy wał 

Tesnicf krouźek hridele 

1 

1 


48 

4601 00815 4 

Befestigungskralle 

Pazur mocujqcy 

UpcwńowacI drap 

2 

2 


49 

9936 93806 3 

Zylindcrschraube BM 5x12 TGL 0-84-5.8 gol Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s wólcowou hlawou 

2 

2 
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Geratetrdc 

jer A 01/A 02 - 

Nosić naradi A 01/A 02 - 

Nośnik narzędzi A 01/A 02 - 

Motor und 

Zubehor 

Silnik i osprzęt 

motor a prisluśenstvi 


E 931 
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Bild- 

Nr. 

ErsoUteil- 



Stuck 

Massc 

Bemerkung 

Bestell-Nr. 




in kg 


Nr 

Nr zamówieniowy 

i r i Benennung 

Nazwa 

N a z e v 

Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

rys. 

części zamiennej a 



w kg 


Obroz 

Objednacf ćfslo 



Kusu 

Hmota 

Poznamka 

Ł 

nóhradniho dflu 




v kg 



E 931.50 E 931.70 


4601 00816 2 

Ve»Jclłlu() łiir Kabeldurchfiihrung 

Zamkniecie przopustu kablowego Uzawór kabeloveho pruchodu 

1 

1 

9961 91109 3 

frdorring B 10 TGL 7403 

Podkładka sprężysta 

Prużna podloiko 

1 

1 

9950 89706 3 

Sechskuntmutter M 10x1 TGL 0-936-5.0 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó matice 

2 

2 

4601 00781 1 

Entłuftungsschlauch 5 x 7 x 200 Ig. 

Wąż odpowietrzajqcy 

5 x 7 x 200 dl. 

Odv/duśńovaci hadice 

5 x 7 x 200 dl. 

1 

1 

9950 89571 1 

Sechskontmuttor M 6 TGL 0-934 

Nakrętka sześciokqtna 

Sestihranna matice 

2 

2 

9961 91991 0 

Fedcrscheibe 6 TGL 0-137 

Podkładka sprężysta 

Perova podlożka 

2 

2 

4601 00782 8 

Isolierflansch 

Kołnierz izolacyjny 

Izolaóni pfiruba 

1 

1 

9936 93776 1 

Zylindersthroube AM 4 x 16 TGL 0-84-5.8 gol Zn c 

Wkręt 7 łbem walcowym 

Sroub s valcovou hlavou 

1 

1 

4601 00814 6 

Dichtung 

Uszczelka 

leśneni 

1 

1 

4601 00812 1 

Duse (50 BVF) M 5 BVF-N 5225 

Dysza 

Tryska 

1 

— 

4601 07776 0 

Diise (60 BVF) 

Dysza 

Tryska 

_ 

1 

4601 00813 8 

Schwirnmergehau.se 

Obudowa pływaka 

Plovakova komora 

1 

1 

4601 00783 6 

Stellschraube 

Śruba nostawcza 

Serizovaci Sroub 

1 • 

1 

4601 00785 2 

Sechskantmutter BVF N 3632-St 

Nokrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

2 

2 

4601 00786 0 

Słortschieberkappe 

Kołpak suwaka rozruchowego 

Pomocne vicko startu 

1 

1 

4601 00787 7 

Druckfeder 

Sprężyno naciskowa 

Tlaćna prużino 

1 

1 

4601 00788 5 

Startkolben 

Tłok startowy 

Startovaci pistek 

1 

1 

4601 00789 3 

Dichtscheibe 

Tarcza uszczelniająca 

Tesnici podlożka 

1 

1 

4601 07769 7 

Regulierschroube 

Śruba regulacyjna 

Regulaćnf Sroub 

1 

1 

4601 07770 3 

Vergasergehausekappe 

Kołpak obudowy gażniko 

Vićko skrine karburatoru 

1 

1 

4601 00793 2 

Druckfeder 0.25 x 2.8 x 12,5 TGL 18394 

Sprężyna naciskowa 

Tlaćna prużina 

1 

1 

4601 07775 2 

Kolbenschieber (50) 

Suwak tłokowy 

Presuvnik pistu 

1 

1 

4601 07790 4 

Teillostnadel (2 B 511) 

Iglica obciążenia częściowego 

Tlaćna jehla 

1 

1 

4601 07791 2 

Nadelhalter 

Oprawko iglicy 

Drżók jehly 

1 

1 

4601 07836 8 

Buchse (fur Teillastnodel) 

Tuleja 

Pouzdro 

1 

1 

4601 00800 0 

Schwimmer 

Pływak 

Plovók 

1 

1 

9967 94470 5 

Zylinderstift 2m6 x 20 TGL 0-7 

Kołek walcowy 

Kolfk valce 

1 

1 

4601 00802 5 

Schwimmernadelventil (15) 

Zawór Iglicowy 

Jehlovy ventil plowaku 

1 

1 

9973 87899 1 

Druckfeder C 0,63x7x5,5 A . links TGL 18395 

Sprężyna naciskowa 

Tlaćna prużino 

1 

1 

9964 96396 0 

Sldiorungsschclb* 1,5 TGL 0-6799 

Podkładka zabezpieczająca 

Zojiśfovaci podlożka 

1 

1 

9973 87916 8 

Druckfeder 0,25 x 2,8 x 12,5 TGL 18394 

Sprężyna naciskowa 

llaćnó prulina 

1 

1 

9936 98480 7 

Zylindorschraube BM 5x14 TGL 0 84 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s vólcovou hlavou 

1 

1 

4601 07774 4 

VerschluBschraubo 

Śruba zamykająca 

Uzaviraci śroub 

1 

1 

4601 00542 4 

Elektronische Magnetziindonłogo 

Elektroniczny zapłonowy 

Eloktronika zapalo»óni 

1 

1 

4601 07771 1 

Duscnholtcr, vollsL 

Dysza biegu jałowego 

Drżak tryska; kompletni 

1 

1 

4601 07772 8 

DOse (35) 

Dysza 

Tryska 

1 

1 

4601 07773 6 

Diise (70 BVF) M 5 BVF-N 5225 

Dysza 

Tryska 

1 

1 

4601 07779 3 

Anlaufscheibe 

Tarcza rozruchowa 

Podlożka nabehu 

— 

2 

4601 00702 4 

Anloufscheibe 

Tarcza rozruchowa 

Podlożka nabehu 

2 

_ 

9902 88905 4 

Nadolkranz K 12x16x13 F TGL 11553 

Wieniec igłowy 

Venec s jehlami 

1 

1 

9973 87917 6 

Druckfeder 0,4 x 3,6 x 10,5 TGL 18394 

Sprężyna naciskowa 

Tlaćna prużino 

1 

1 


26 



yj “ < i /u 

66 - Ł 6 '>■ 

»{Cł) oe. 

74 4 4^&!> 

^ . 92 . Ąn? 


Tafł*l 

Tablica 

Tabulka 


?revodovka, spojka 


Sdialtgetriebe, Kupplung 


Przekładnia, sprzęgła 



Bi ld. Ersatzteil- 

Nf Bełlell-Nr. 

Nr zamówieniowy 
rys. części zamiennej 

Obraz Objednacf ćfslo 

I, nóhradniho dii u 


Benennung 


4601 00653 8 Motorgohóuse 

4601 07780 8 Motorgehduse 

4601 00655 4 Dlditung filr Motorgehfluse 

9964 91792 2 Sicherungsring 40 TGL 0-472 

4601 00656 2 Ausgleidisdiolbo 0 42: 0.2 mm dlck 

4601 00657 0 Ausgleichsdieibe 0 42; 0.3 mm dlck 

4601 00658 7 Ausgleichsdieibe 0 42; 0.4 mm dick 

4601 00659 5 Ausgleichsdieibe 0 42; 0.5 mm dick 


4601 00660 1 


Ausgleichsdieibe 0 42; 0,8 mm dick 


4601 00661 8 Ausgleichsdieibe 0 42; 1.0 mm didc 


4601 00675 4 
4601 00672 2 
4601 00709 8 


Lagersdieibe 

Bolzen 

Anłaufsdieibe 1,0 mm dick 


4601 00710 4 


Anlaufscheibe 1,2 mm dick 


4601 00711 2 


Anlaufscheibe 1.4 mm dick 


4601 00712 0 


Anłaufsdieibe 1.6 mm dick 


4601 00713 7 


Anlaufscheibe 1,8 mm d»ck 


8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 
11 
12 
12 

13 

14 

15 

16 
17 


4601 00714 5 
4601 07781 6 
4601 07782 4 
4601 00715 3 
4601 07783 2 
4601 07784 0 
9964 91728 0 
4601 00716 1 
4601 00717 8 
4601 07785 7 
4601 00718 6 
9950 89682 5 
4601 00719 4 
4601 00720 0 
4601 00721 7 


Bundbuchse 

Bundbuchso Lagerbronze 

Bundbudise GrauguB 

Kupplungszahnrod 

Kupplungszohnrad 

Kupplungszahnrod 

Sicherungsring 45 TGL 0-471 

Milnehmer 

TeHerfeder 

TeHededcr 

Sicherungskappe 

Sechskantmutter M 12x1.5 TGL 0-936-5.0 
Druckring 3 mm 
Kupplungsscheibe 
Kupplungslamclle 1 mm 
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Studc 

Masse 
in kg 

Bemerkung 

Nazwa 

N a z c v 

Szluk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 



Kusó 

HmotJ 

Poznómka 




vkg 




E 931.50 E 931.70 




Obudowa silnika 

Skffti motoru 

1 

_ 


Obudowa silnika 

SkTfń motoru 

— 

1 


Uszczelka obudowy silnika 

Tósnónl sknne motoru 

1 

1 


Piarścień osadczy sprezynujqcy 

ZajUfowacI krouźok 

1 

1 


Podkładka wyrównawczo 0 42; 

Vyvażovoci podloźka 0 42; 

1 

1 


grubość 0,2 mm 

0.2 mm tłusty 




Podklodka wyrównawcza 0 42; 

Vyvażovaci podloźka 0 42; 

n. Bed. 

n. Bed. 


grubość 0,3 mm 

0,3 mm tłusty 




Podkładka wyrównawcza 0 42: 

Vyvoźovaci podloźka 0 42; 

n. Bcd. 

n, Bcd. 


grubość 0,4 mm 

0,4 mm tłusty 




Podkładka wyrównawcza 0 42; 

Vyvażovaci podloźka 0 42; 

n. Bed. 

n. Bcd. 


grubość 0,5 mm 

0,5 mm tłusty 




Podkładka wyrównawcza 0 42; 

Vyvaźovaci podloźka 0 42; 

n. Bed, 

n. Bod. 


grubość 0,8 mm 

0,8 mm tłusty 




Podkładko wyrównawcza 0 42; 

Vyvaźovaci podloźka 0 42; 

n. Bed. 

n. Bed. 


grubość 1,0 mm 

1.0 mm tłusty 




Podkładka łożyskowa 

Podloźka lożiska 

1 

1 


Sworzeń 

Cep 

1 

1 

Simson 

Tarcza rozruchowa. 

Podloźka nabeliu 

2 

2 


grubość 1,0 mm 

1,0 mm tlouśfka 




Tarcza rozruchowa, 

Podloźka nabehu 

n. Bed. 

n. Bed. 


grubość 1,2 mm 

1,2 mm tlouśfka 




Tarcza rozruchowa, 

Podloźka nabehu 

n. Bed. 

n. Bed. 


grubość 1,4 mm 

1,4 mm tlouśfka 




Tarcza rozruchowa, 

Podloźka nabćhu 

n. Bed. 

n. Bed. 


grubość 1,6 mm 

1,6 mm tlouśfka 




Tarcza rozruchowa, 

Podloźka nóbehu 

n. Bed. 

n. Bed. 


grubość 1,8 mm 

1,8 mm tlouśfka 




Tuleja z wieńcem 

Pouzdro 

2 

— 


Tuleja z wieńcem 

Pouzdro 

— 

2 

w 

Tuleja z wieńcem 

Pouzdro 

_ 

2 

w 

Sprzęgłowe kolo zębate 

Ozubone kolo spojky 

1 

— 


Sprzęgłowe koło zębate 

Ozubone kolo spojky 

— 

1 

w 

Sprzęgłowa koło zębate 

Ozubone kolo spojky 

— 

1 

w 

Pierścień osadczy spręzynujqcy 

Zajiśfovaci kroużek 

1 

1 

Element zobicrqjacy 

Unaśeć 

1 

1 

Sprężyno talerzowa 

Tah7ova prużina 

1 

— 

Sprężyna tolcrzowa 

Talifovó pruźina 

— 

1 

Kołpak zabezpieczajqcy 

Zajlśfovacf vićko 

1 

1 

Nakrętka sześciokqtna 

Sestihranna matka 

1 

1 

Pierścień naciskowy 

Pritlaćny kotouć 

1 

1 

Simson 

Torcza sprzęgła 

Kotouć spojky 

4 

4 

Simson/Co 

Płytka sprzęgłowa 

Lamela spojky 

3 

3 

Simson 





Schaltgetriebe, Kupplung 


Przekładnia, sprzęgło 


Prevodovka, spojka 


Jobulka 












Bild- Ersatztell- 

Nr, Bestell-Nr, 

Nr Nr zamówieniowy „ . 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednaci ćislo 

i. nóhradnlho dilu 


g 


18 

4601 00722 5 

Kupplungsplattc 

19 

9933 92898 O 

Sediskantschraube M 5x12 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

20 

9962 92516 1 

Sicherungsbledi 5,3 TGL 0-432 

21 

4601 00723 3 

Druckstuck 

22 

4601 00724 1 

Druckschraube 

23 

9950 89572 8 

Sediskantmutter M 6 TGL 0-934-6 

24 

4601 00725 8 

Kupplungswelle 

25 

4601 00726 6 

Festrad 2. Gang Z 17 

26 

4601 0072/ 4 

Distanzring 

27 

4601 00728 2 

Festrad 7. 22 

28 

4601 07786 5 

Distanzbuchse 

29 

4601 00729 0 

Scheibe 

30 

9902 89109 8 

Rillenkugellager 6203 C 3 TGL 2981 

31 

9964 91715 1 

Sicherungsring 17 TGL 0-471 

32 

4601 00732 1 

Druckstange fur Kupplung 

33 

9903 88715 6 

Zylinderrolle 5x8 II TGL 15516 

34 

4601 00733 8 

Welle zum Kupplungshebel 

35 

4601 00734 6 

Drehfeder 

36 

9907 91324 4 

Rundring 10x2 TGL 6365-WS 2.055 

37 

4601 00735 4 

Buchse zum Kupplungshebel 

38 

9962 91829 1 

Sprengring 6x0,63 TGL 31665 

39 

9902 89110 4 

Rillenkugellager 6000 C 3 TGL 2981 

40 

4601 00736 2 

Abtriebswelle 

40 

4601 00749 1 

Abtriebswelle 

41 

4601 00737 0 

Losrod 1. Gang Z 44 

42 

4601 00738 7 

Distonzscheibe 1,0 mm didc (24 x35) 

4? 

4601 00739 5 

Dl stan z scheibe 1,2 mm didc (24 x 33) 

4? 

4601 00740 1 

Distonzscheibe 1,4 mm didc (24x35) 

42 

4601 00741 8 

Distonzscheibe 1.6 mm dlck (24x35) 

43 

4601 00742 6 

Losrad 2. Gang Z 38 

44 

4601 00743 4 

Losrad Z 34 

45 

9964 91708 8 

Sicherungsring 24 TGL 0-471 

46 

9902 89111 2 

Rillenkugellager 16004 C 3 TGL 2981 

47 

9964 91716 8 

Sicherungsring 20 TGL 0-471 

48 

4601 00744 2 

Anlaufscheibe 20 x 32 x 1 

49 

4601 00745 0 

Ziehkeilwelle 

50 

9903 88681 3 

Kugel 7 II TGL 15515 

51 

9903 88680 5 

Kugel 4 III TGL 15515 

52 

4601 00746 7 

Schnurfeder 


003 




Studc 

Masse 

In kg 

Bemerkung 

N a z w a 

N ó z e v 

Sztuk 

Kusu 

E 931.50 

Ciężar 
w kg 

Hmota 

vkg 

E 931.70 

Uwagi 

Poznamka 


Płyto sprzęgła 

KotouĆ spojky 

1 

1 

4 

Simson 

Śrubo z łbem sześciokątnym 

Sroub so śestihrannou hlovou 

4 

Podkładka zabezpieczająca 

Zojiśfovacl plcch 

4 

4 


Element dociskowy 

Płitlaćny kus 

1 

1 

1 

5 

\ 

Śruba dociskowa 

Nakrętka sześciokątną 

Stavóci śroub 

Sestlhrannó matice 

1 

5 

t Simson 

Wał sprzęgłowy 

Spojkovó luidel 

1 

1 

1 


Koło stale 2-gi bieg Z 17 

Kolo 2. rychlosti pevne Z 17 

1 

☆ 

Pierścień odległościowy 

Vymezovaci krouźek 

2 

2 

Simson 

Koło stałe Z 22 

Powić kolo Z 22 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

♦ 

Tuleja odległościowa 

Podkładka 

Vymezovaci pouzdro 

Podlożko 

Simson 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove lożisko drażkou 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci krouźek 

1 


Drążek dociskowy sprzęgła 
Rolka walcowo 

Tlaćna tyćka spojky 

Valećek 

2 

1 

2 

1 

1 

Simson 

Wal dźwigni sprzęgłowej 

Hf idei k pace spojky 

1 

1 

Sprężyna skrętowa 

Svinute pero 

1 

1 

1 

1 

Simson 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Krouźek 


Tuleja dźwigni sprzęgłowej 

Pouzdro pro paku spojky 

1 

1 

Simson; m 

Pierścień osadczy rozprężny 

Vzperny pojistny krouźek 

1 

1 

Łożysko kulkowe zwykła 

Kulićkoye lożisko s drażkou 

1 

1 


Wał wyjściowy 

Hridel yystupu 

1 

1 

n 

Wał wyjściowy 

Hf idei vystupu 

1 

1 

v ~ / 

oo 

Koło luźne 1-szy bieg Z 44 

Volne kolo 1. rychlosti Z 44 

1 

1 

Podkładka odległościowa, 
grubość 1.0 mm (24 x 35) 

Vymezovaci podloika 

1,0 mm tłusto 

n. Bed. 

n. Bed. 


Podkładka odległościowa, 
grubość 1,2 mm (24 x 35) 

Vymezovaci podlożka 

1.2 mm tłusta 

n. Bed. 

n. Bed. 

Simson 

Podkładka odległościowa, 
grubość 1,4 mm (24 x 35) 

Vymezovaci podlożka 

1,4 mm tlustó 

n. Bed, 

n. Bod. 

Podkładka odległościowa, 
grubość 1,6 mm (24 x 35) 

Vymozovacl podlożka 

1.6 mm tłusta 

n. Bed, 

n. Bed. 


Koło luźne 2-lg bieg Z 38 

Volne kolo 2. rychlosti Z 38 

1 

1 


Koło luźne Z 34 

Volnć kolo Z 34 

1 

1 

*4 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiłfovaci krouźek 

1 

J- 

1 

Simson 

Łożysko kulkowe zwykło 

Kullćkoyó lożisko s drażkou 

1 

1 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci krouźek 

1 

1 


Podkładka rozruchowa 

Podlożka nóbćhu 

1 

1 

Simson 

Wał z klinom przesuwnym 

Hffdel s presuvnym klinem 

1 

1 

Simson; + 

Kulka 

Kulićka 

9/12 

9/12 

♦♦♦ 

Kulka 

Kulićka 

4 

4 

Wpust sznurowy 

Pruźna śfiuro 

1 

1 

Simson 


29 



lofcl 

loblica 

Tobulka 


Prevodovka, spojka 


Priekładnia, sprzęgło 


Schalłgetriebe, Kupplung 










003 


BiW- 

Nr. 

EisoUleil- 



Stuck 

Masso 

Bemerkung 

Bestell-Nr. 




in kg 


N. 

ry». 

Nr zamówieniowy _ 

c«id nmlennej Ben.rn.uog 

Nazwo 

N a z e v 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Obraz 

Objednacl ćislo 



Kusu 

Hmota 

Poznamka 

Kł 

rióhrodniho dilu 



E 931.50 E 931.70 

ykg 



53 

9902 89112 0 

Rillonkucjollagcr 6004 C 3 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykło 

Kullćkovó loiisko s drażkou 

1 

1 


34 

9962 92428 1 

Slchorungsblodi B 8,4 IGL O-463-St 

Podkładko zabozpioczajqco 

Zajiłfovacl płoch 

1 

1 


55 

4601 00752 5 

Schwonkhebftl 

Dźwignia wahllwa 

Pohyblivó pakó 

1 

1 J Simson 

1 1 

36 

4601 00753 0 

lagerwinkcl 

Kqtownlk łożyskowy 

Uholnlk 

1 

57 

9964 96251 7 

Sicherungssdieibe 6 TGL 0-6799 

Podkładka zobezieczajqco 

Zajiś(ovacl podlozka 

1 

1 


58 

4601 00754 7 

Schaltgabel 

Widełki przęłqczajqce 

Vidlice fozeni 

1 

1 

Simson 

59 

9964 92419 1 

Sicherungssdieibe 4 TGL 0-6799 

Podkładka zabezpieczajqca 

Zajiśfovac( podlozka 

1 

1 


60 

9950 89591 2 

Sochskantmutter M 8 TGL 0-934-6 

Nakrętka sześciokątna 

Sostihranna matice 

2 

2 


61 

9950 89719 2 

Secłiskontmutter BM 8 TGL 0-439-50 

Nakrętko sześciokątna 

Sestihrannó matice 

1 

1 


6? 

4601 00755 5 

Schlitrmutter 

Nakrętka okrqgta czołowa 

Kruhova matice so zarezy 

1 

1 

Simson 




rowkowa 

na cele 




63 

9960 91931 7 

Sdieibe 8.4 TGL 0-125 

Podkładka 

Podlożka 

1 

1 


64 

4601 00756 3 

Scholtwalze fur 4-Gang-Motor 

Wałek przolqczajqcy 

Valećelc rażeni pro 

1 

1 

ooo 




dla silnika czterobiegowego 

4 rychlost motoru 



Simson 

64 

4601 00757 1 

Schallwalzc fur 3-Gong-Motor 

Wałek przełącząjqcy 

Valećek rażeni pro 

1 

1 

oo 




dla silnika czterobiegowego 

3 rychlost motoru 




65 

9960 92162 5 

Sdieibe 8,4 TGL 17774 

Podkładka 

Podlożka 

1 

1 


66 

4601 00758 8 

Ania uf sdieibe 

Podkładka rozruchowa 

Nóbehova podlożka 

i 

1 

Simson 

67 

9964 91745 7 

Sidierungsring 12 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci kroużek 

1 

1 


68 

4601 00759 6 

Scholthcbol 

Dźwignia przelqczojqca 

Paka fazeni 

1 

1 

Simson 

68 

4601 07787 3 

Sdiałthebeś 

Dźwignia przełączająca 

Paka razom* 

1 

i 1 oo 

69 

9964 92416 7 

Slcherungsscheibe 7 TGL 0-6799 

Podkładka zabezpieczająco 

Zajiśfotfaci podlożko 

1 

1 


70 

4601 00760 2 

Sdialtklinkenfeder 

Sprężyna zapadki przełączającej Pruilna zapadky fazeni 

1 

1 


71 

4601 00761 0 

Sdialtfeder 

Sprężyna przełączająca 

Pruilna rażeni 

1 

1 


72 

4601 00762 7 

losche 

Łącznik 

Zóvis 

1 

1 


73 

4601 00763 5 

Hfllse 

Tuleja 

Pouzdro 

1 

1 

Simson 

74 

4601 00764 3 

Raithebel 

Dźwignia ustalająca 

Póka se zóvósy 

1 

1 

75 

4601 00765 1 

Zugfoder 

Sprężyna naciągowa 

Tainó pruilna 

1 

1 


76 

4601 00766 8 

FuBsdialthebel 

Pedał zmiany biegów 

Nofnl póka fozeni 

1 

— 


76 

4601 07788 1 

FuBsdialthebol 

Podał zmiany biegów 

Nożni póka fozeni 

— 

1 


77 

9936 93749 7 

Zylindersdiraube BM 6 * 40 TGL 0-84-5.8 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s vólcovou hlavou 

8 

8 


78 

4601 00773 1 

Mltnehmor 

Zabiorak 

Unółei 

1 

1 

Simson 

79 

9960 92154 5 

Scheibe 6,4 TGL 0-125 

Podkładka 

Podloiko 

2 

2 


80 

9933 95998 7 

Sechskontsdiroube M 6 * 35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbom sześciokątnym 

Sroub ae śestih.-armou hlavou 

1 

1 


81 

4601 00552 0 

Oriff 

Rokojość 

Rukojof 

2 

2 


82 

4601 00768 4 

Kldcstortorhobol 

Dźwignia rozrusznika 
pedałowego 

Startovacł póka nożni 

1 



82 

4601 07789 8 

Kickstartcrhobel 

Dźwignia rozrusznika 
pedałowego 

Startovacl póka nożni 


1 


83 

9933 92997 3 

Sechskantschrauba M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

1 

1 


84 

4601 00860 3 

Ruckwórtsgang 

Bieg wsteczny 

Zpótna rychlost 

1 

1 


85 

4601 00770 7 

Spannblech 

Blacha mocująca 

Napinaci płoch 

1 

1 

Simson 

86 

4601 00774 8 

Kickstarterrad 

Koło zebate rozrusznika 

Kolo noźnlho startera 

1 

1 

Simson 



• 

pedałowego 






31 



32 



Tafcl 

Tablica 

Tabulka 


Prevodovka, spojka 


Schaltgetricbe, Kupplung 


Przekładnia, sprzęgło 



I 


Hild- f riot/leil- 

Nr. B«tell-Nr, 


Nr Nr zamówieniowy _ 

rys cnici umlMinej 

Obraz Objednacl ćlslo 
i. nóhrodniho dilu 


07 9933 92965 1 Secbskontschroube M 6x14 TGL 0 933-8.0 gal Zn c 

00 4601 00771 5 Kidstarterfeder 

09 4601 00772 3 Kidcstarterwelłe 

90 9907 91352 5 Rundring 12 x 2 TGL 6365 

91 9964 91714 3 Sitberungsring 16 IGL 0-471 

92 9967 94469 0 Zylinderstiłt 6m6 x 16 TGL 0-7 

93 9967 94252 7 Steckkerbstift 5 * 32 TGL O-4474-St 

94 9948 93512 0 Stiftschroube BM 6 k10 TGL O-035-5.0 

95 9936 93748 0 Zyłindersdiraube BM 6 x 50 TGL 0 04-5.8 


1 


StOck 

Motse 
in kg 

Bemeikung 

Sztuk 

Cigźor 
w kg 

Uwogi 

Kusu 

E 931.50 E 931 70 

Hmoło 

vkg 

Poznómko 


śrubo z łbem szeiciokgtnym 

Sroub se Eeslihronnou hfawou 

1 

1 


Sprężyna rozruszn. pedałowego 

Póro no/niho startera 

1 

1 

| Simson 

Woł rozrusznika pedałowego 

llridel noźniho startćru 

1 

1 

Piorścioń o przekroju okrqglym 

Krouzek 

1 

1 

Piericioń osadczy spreiynujqcy 

ZoJiifovaef krou/ek 

1 

1 


Kołek walcowy 

Valcovy kolik 

5 

5 


Kołek korbowy wtykowy 

Zasunowici kolik se zórezem 

1 

1 


śruba dwustronna 

Zóvr1ny sroub 

1 

1 


Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s vałcovou hlavou 

2 

2 




18 


on 




Tof«l 

Tablica 

Tabulka 



004 


Gerótetrager A 01/A 02 — 

Nośnik narzędzi A 01 /A 02 - 

Nosić naradi A 01 /A 02 - 

Motorabtriob 

Układ odbioru mocy silnika 

vystup motoru 




004 


Bild- 

Ersatzteil- 



Stuck 

Manc 

Bemeikung 

Nr. 

Bestell-Nr. 




in kg 

Nr 

Nr za mówieniowy _ 

N A ? W /I 

N i • v 

S/luk 

Ciężar 

Uwagi 

ry*. 

części zamiennej * 


1’ U ł • f 


w kg 


Obra/ 

Objednaci ćislo 



Kusa 

Hmota 

Poznómka 

i. 

nahradniho dilu 




v kg 



1 

4601 07721 3 

Luftłuhrung 

Kanał powietrzny 

Vedeniv/duchu 

1 

1,300 

2 

4601 00550 6 

Beilaąe 

Przekładka 

Kryt 

1 

0.072 

3 

9920 92550 7 

Kegelschmierkopf A 8 TGL 0-71412 

Gniazdo smarowe kulkowe 
z końcówką stożkową 

Ma/nlce s kulovou hlavou 

1 


4 

9907 91373 4 

Rundring 36«2 TGL 6365-WS 1.019 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Kroużek 

1 


3 

9903 88680 5 

Kugel 4 III TGL 15515 

Kulka 

Kulićka 

30 


6 

4601 00563 3 

Schaltstaitge 

Drążek przełączający 

Radici tyć 

1 

0.055 

7 

9907 91318 0 

Rundring 0x2 TGL 6365-WS 1.019 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Krouźek 

1 

8 

4601 00561 7 

Mitnehmer 

Element zabierający 

Unaseć 

1 

0,250 

9 

9965 95596 5 

PaBfeder A 6x6x25 TGL 9500 

Wpust pasowany 

Licovane pero 

1 

10 

9903 88681 3 

Kugel 7 II TGL 15515 

Kulka 

Kulićka 

3 


11 

4601 00562 5 

Kettenritzel Z 14 

Koło łańcuchowe napędzające 

Rctezovy pastorek 

1 

0,350 

12 

9905 87247 8 

Weliendichtring D 48x62x8 TGL 16454 

Pierścień uszczelniający wał 

Tesnici krouźek hridele 

1 


13 

9964 91778 7 

Sicherungsring 52 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci krouźek 

2 


14 

9902 89032 0 

Rillenkugellager 6304 RS-C 3 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove loźisko s drażkou 

1 


15 

4601 00564 1 

Keilriemenscheibe 

Koło pasowe rowkowe 

Remenice klinoveho remenu 

1 

1,420 

16 

9961 92454 7 

Zahnsrheibe A 18 TGL 0-6797 

Podkładka zębata 

Ozubena podloźka 

1 


17 

9950 89749 8 

Sechskontmutter M 18x1,5 TGL 0-936-50 

Nakrętko sześciokątna 

Sestihranna matice 

1 


10 

9950 89586 5 

Sechskontmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

2 


19 

4601 00566 6 

Feder 

Sprężyna 

. Pero 

1 

0,015 

20 

4601 00565 8 

Gleitrolle 

Rolka ślizgowa 

Kluznó kładka 

1 

0,020 

21 

4601 00820 1 

Lufterrad 

Kolo wentylatora 

Kolo vetraku 

1 

22 

4601 07724 6 

Hulse 

Tuleja 

Pouzdro 

2 

0,006 

23 

4601 07718 2 

Lufterdedcel 

Pokrywo wentylatora 

Kryt vetraku 

1 

0,007 

24 

9937 98479 1 

Zyllnderschraube M 5 x 30 TGL 0-912-10.9 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s wólcovou hłovou 

2 

25 

4601 07717 4 

Geblósedeckel 

Pokrywo dmuchawy 

Viko ventilatoru 

1 

0,260 

26 

9932 95065 7 

Sechskantschraube M 6 x /O TGL 0-931-0 8 gol Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hla»ou 

1 

27 

9961 91004 7 

Federring B 6 TGL 7403 gol Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruźnó podloźka 

5 


28 

9936 93935 3 

Zyllnderschraube BM 6 x 30 TGL 0-84-5.0 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s vółcovou hlavou 

2 


29 

9933 92931 3 

Sechskantschraube M 6x 16 TGL 0-933-0.0 gal Zn c 

Śrubo z łbem sześciokątnym 

Sroub se łestihrannou hlavou 

2 


30 

9911 86054 8 

Keilriemen Bx 1180 TGL 6554 

Pas klinowy 

Klinovy łemen 

1 


31 

4601 00548 1 

Halteplotte 

Płyta ustalająca 

Drżók 

1 

0.450 




Tołel 

Tablica 

Tabulka 



Gerótetrager A 01 /A 02 
Abgasonlage, FuBhebel 


Nośnik narzędzi A 01/A 02 — 
Instalacja wydechowa, pedał 


Nosić nóradi A 01 /A 02 - 
vyfukove zarizent, nożni pedał 




Bild- Ersotztei, 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej Bflnennu ng 

Obraz Objednaci ćislo 


i. 

nóhradnfho dilu 


1 

4601 00567 4 

Abgasanlage 

2 

9952 89513 1 

Nutmutter AM 30 x 1.5 TGL 20149 BI. 1 gol Zn c 

3 

9962 92500 8 

Sieherungsbledi 30 TGl 20151 gal Zn c 

4 

9965 96238 0 

Schnibe 33*60*3 FoN 14510 H 52-3 gal Zn c 

5 

4601 00544 0 

Sidierung 

6 

9928 93965 0 

Federstocker 5 TGL 33-16121 gal Zn c 

7 

4601 00543 2 

Vorstecker 

6 

9973 88017 8 

Druckfeder A 3.2*22*11.5 TGL 18395 gal Zn c 

9 

9937 93937 7 

Zylinderschraube M 8*100 TGL 0-912-8.8 gol Zn c 

10 

9965 96237 2 

Scłieibc 9*25x4 FoN 14510 H-St 52-3 gal Zn c 

11 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

12 

9950 89586 5 

Seehskontmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c 

13 

4601 00647 4 

Fuflhebe! 

14 

4221 67251 4 

Pedalgumml 

15 

9971 94155 4 

Nietstift 8*22 TGL 0-7341 gal Zn c 

16 

9950 89624 7 

Scchskantmutter M 10 TGL 934-10 gal Zn c 

17 

9933 83118 0 

Sechskantschraube M 10*35 TGL 0-933-8 8 gal Zn 

18 

4601 00547 3 

Federbolzen 

19 

9960 91923 7 

Sfheibe 15 TGL 17774-Sl gal Zn c 

20 

4601 07792 0 

Klemmschelle fur Auspuffrohr 

21 

9923 92523 1 

Schlouchsditlle A 27/30 TGL 11047-St gal Zn c 

22 

4601 00545 7 

Auspuffrohr 

23 

4601 00836 3 

□berwurfmutter 

24 

4601 00633 7 

Dichtring C 38*34 TGL 0-7603 

25 

4601 00837 1 

Sidierungsblech 

26 

4601 00779 7 

Sehelle fur Vergaser 

27 

4601 00777 2 

ZwischenbehÓlter 

28 

4601 00778 0 

Sehelle fór Zwischenbehdlter 

29 

4601 00776 4 

Foder fur Luftfilter 

30 

4601 00775 6 

Filie rpatrone 

31 

9933 92966 8 

Sechskantsdiroube M 6 * 45 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

3? 

9960 91911 6 

Sdielbe 6.4 TGL O-125-St gal Zn c 

33 

9961 91084 7 

Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

34 

9950 89571 1 

Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c 

35 

4601 07723 8 

Schutz 


Stuck 

Masse 

Bemerkeng 


In kg 


Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 


w kg 

KusO 

Hmola 

Poznamka 



Instalacja wydechowa 

Vyfukovó zafizeni 

1 

Nakrętka rowkowa 

Stavłcf matice se zóvósy 
na obvode 

2 

Podkładka zabe/pieczajqca 

ZaJIKowacf plech 

1 

Podkładka 

Podlożka 

1 

Zabezpieczenie 

Pojistka 

1 

Zatyczko sprężysta 

Perova zóstrćka 

1 

Przetyczko zobozpleczajqco 

Zavlaćka 

1 

Sprężyna naciskowa 

Tlaćnó pruiina 

1 

Śruba z łbem sześciokqtnym 

Sroub s valcovou hlayou 

2 

Podkładka 

Podlożka 

1 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruina podlożka 

2 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó matice 

2 

Pedał 

Nożni paka 

1 

Gumowa nakładka pedału 

Guma pedału 

1 

Nitokotek 

Kolik 

1 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannć matka 

2 

śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou h!avou 

1 

Sworzęń sprężyny 

Cep pera 

1 

Podkładka 

Podlożka 

1 

Obejma wydechowa 

Sverfca 

2 

Zacisk węża 

Spona hadice 

2 

Rura wydechowa 

Vyfukovó roura 

1 

Nakrętka złączkowa 

Pfevlećnó matice 

1 

2 

Pierścień uszczelniający 

Tisnici kroużek 

Podkładka zabezpieczająca 

ZaJlśfovaci palec 

1 

Opaska zaciskowa gażnlka 

Spona karburatoru 

1 

Zbiornik pośredni 

Mezilohló nadr/ 

1 

Opaska zaciskowa zbiornika 
pośredniego 

Spona mezilehle nódrże 

1 

Sprężyna filtru powiotrznego 

Prułina vzduchovóho filtru 

1 

Wkład filtru 

Filtraćni svićka 

1 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

1 

Podkładka 

Podlożka 

2 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruina podlożka 

1 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó matice 

1 

Osłona 

Kryt 

1 


9.750 


0.095 

0.350 

dystans między uchem silnika 
a uchem ramy (wydechu) 


0.440 


ROSUR 


0.113 


I Simson 


37 









Bild- Eisotzteil- 
Nr. Beitell-Nr. 


Nr Nr zamówieniowy 
rys. części zamiennej 
Obraz ObJednacI ćislo 
ć. nahrodniho dilu 


Benennun 


9 



4601 00549 0 

Verkleidung 

4601 00550 4 

Verkleldung 

3 

4601 07720 5 

Dómpfer 

- 

9938 92017 2 

Linsenschraube 

M 

9961 92495 7 

Zolmscheibe A 6 TGL 06797 gal Zn c 

M 

4601 07719 0 

Spindel 

m 

4601 07716 6 

Verkleidung 

: .fl 

9964 91745 7 

Sicherungsring 12 TGL 0-471 

M 

9964 92348 8 

Siclierungsscheibe 9 TGL 0 6799 

.1 

4601 00556 1 

Aehse 


9960 91985 6 

Sdieibe 6,4 TGL 8328 gal Zn c 


9973 88018 6 

Druckfedcr C 2,2 x 15 x 7.5 TGL 18395 

m 

4601 00555 3 

Gewindestift 

9950 89640 7 

Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gol Zn c 

3 

9932 93134 1 

Scdiskantschraube M 10x50 TGL 0 933-8 8 gal Zn c 

9960 96204 7 

Sdieibe 10.5 TGL 8328 gol Zn c 

P 

4601 00642 5 

Deckel 

18 

4601 00554 5 

Scholtklaue 

19 

9910 88390 8 

Kugelgiift B 32 TGL 2950 

20 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 ocl Zn c 

21 

9965 96228 4 

Sdieibe 9x20x2.5 FoN 14510/01 


006 


Nazwa 

N a z e v 

Stuck 

Sztuk 

Kusi 

Mass* 
in kg 
Ciężar 
w kg 

Hmoto 

v kg 

Bemerinmg 

Uwagi 

Poznamka 

Obudowa 

Vn*jśr kryt 

1 

0,365 

f 

Obudowa 

Vn*jłł kryt 

1 

0,250 

1 

Amortyzator 

Tłumić 

4 



Wkręt z łbem soczewkowym 

Sroub s ćoćkovitou hlavou 

6 


M6xl0 DIN 85 

Podkładka zębata 

Ozubena podlożka 

2 



Wrzeciono 

Vreteno 

2 



Obudowa 

Kryt 

1 

1,280 


Pierścień osodczy sprężynujący 

Zajiśfovaci krouźek 

2 

0,235 


Podkładka zabezpieczająco 

ZajiSfovaci podlożka 

2 



Oś 

Osa 

1 

0,000 


Podkładka 

Podlożka 

6 



Sprężyno naciskowa 

Tlaćna prużina 

2 



Wkręt bez łba 

Kolik se zavitem 

1 

0,071 


Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matka 

1 



Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

2 



Podkładka 

Podlożka 

2 



Pokrywa 

Viko 

T 

1,850 


Drążek przełączający 

Paka iozani 

1 

0,840 


Rękojeść kulowa 

Kulovó rukojef 

1 



Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

2 



Podkładka 

Podlożka 

2 




39 
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Bild- Ersotzteil- 



Studź 

Masse 

Bemerkung 

Nr. Bestell-Nr. 




in kg 

Nr Nr zamówieniowy 



Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

rys. części zamiennej 




w kg 


Obraz Objednacl ćlslo 



Kusu 

Hmoto 

Poznamka 

i. nahradniho dilu 




w kg 



1 

4601 07714 1 

Stirnradgetriebe 

Przekładnia czołowa walcowa 

Celny ozubony prevod 

1 

9,600 

2 

4601 07623 7 

Gohtiuse 

Obudowa 

Skfiń 

1 

3,200 

3 

9964 91777 0 

Sidierungsring 47 TOL 0-472 

Pierścień osodczy spręiynujqcy 

Zajił(ovaci kroużek 

4 


4 

9902 89064 2 

Rillonkugellager 6204 RS TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkovó lożisko s draikou 

4 


5 

9965 92055 6 

PaBscheibe 36*0,2 TGL 10404-St 

Podkładko pasowana 

licovanó podlożka 

n. Bed. 


6 

9965 92056 4 

PoBsdieibe 36*0,5 TGL 104O4 St 

Podkładko pasowana 

Licowonó podlożka 

n. Bed. 


7 

9965 92057 2 

PoBsdieibe 36*0,8 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

Licowana podlożka 

n. Bed. 


8 

4601 00617 7 

Stirnrodwclle 

Wol z kołom czołowym 

Hfidel ćelniho prewodu 

1 

0,310 

9 

9964 91761 7 

Sidierungsring 29 TGL 0-471 

Pierścień osodczy sprężynujqcy 

Zojlśfowaci kroużek 

2 


10 

4601 00619 3 

Kettenrod 

Koło łańcuchowe 

Rotózowe kolo 

1 

0,180 

M 

9965 92058 0 

PaBscheibe 22x0,8 TGL 10404-St 

Podkładka pasowano 

Licowana podloźko 

4 


12 

4601 00620 8 

Scheibe 

Podkładka 

Podlożka 

2 

0,001 

13 

4601 00621 6 

Stirnrod 

Koło zębate czołowe 

Celni kolo 

1 

0,700 

14 

4601 00618 5 

Stirnradwellc 

Wał z kołem czołowym 

Hridcl ćelniho prewodu 

1 

0,350 

15 

4601 00626 1 

Deckcl 

Pokrywa 

Viko 

2 

0.080 

16 

4601 00628 8 

Distanzring 

Pierścień odległościowy 

Vymezovaci kroużek 

n. Bed. 

0,110 

17 

9964 91781 8 

Sicherungsring 62 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfowaci kroużek 

2 


18 

9965 92063 6 

PoBsdieibe 50x0,2 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

Licowana podlożka 

n. Bed. 


19 

9965 92064 4 

PaBscheibe 50x0,5 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

Licowana podlożka 

n. Bed. 


20 

9965 92065 2 

PaBscheibe 50x0,8 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

Licowana podlożka 

n. Bed. 


21 

9902 89124 1 

Rillenkugelagor 6206-2 RS-C 3 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkowe lożisko s dróźkou 

2 


22 

4601 07624 5 

Stirnrad 

Koło zębate czołowe 

Celni kolo 

1 

1,030 

23 

4601 07625 3 

Welle 

Wał 

Hridel 

1 

1,200 

24 

9932 95938 5 

Sechskantschraubo M 12x80 TGL 0-931-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hlawou 

3 


25 

9965 96236 4 

Scheibe 14x32x5 FoN 14510 H 52-3 gol Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

7 


26 

9950 89631 0 

Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-10 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestlhrannó matice 

2 


27 

4601 00643 3 

Deckplotte 

Płyta pokrywy 

Kryci deska 

1 

0,450 

28 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładko sprężysta (rozcięta) 

Pruinó podlożka 

1 


29 

9933 93000 1 

Sechskantschraubo M 8 * 20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hlovou 

1 


30 

4601 00571 3 

Exzentersdtroube 

Śruba mimośrodowo 

Sroub s exentrom 

1 


31 

9932 93244 7 

Sechskantsdiraube M 12*90 TGL 0-931-8.8 gal Zn c 

Śrubo z łbem sześciokątnym 

Sroub so śestihronnou hlawou 

4 


32 

4601 00644 1 

Kettensdiutz 

Osłona łańcucha 

Kryt żetizu 

2 

0,030 

33 

9917 90719 7 

Rollenkette 08 B-1-0,546 m TGL 11796 

Droblnkowy łańcuch tulejkowy 

Vólećkowy łetóz 

1 


34 

9917 90546 8 

Steckglied D 08 B-1 TGL 11796 

Ogniwo wtykowe 

Spojowaci ćlónek 

1 


35 

4601 00652 1 

Kappe 

Kołpak 

Capko 

1 

0,007 

36 

9932 93134 1 

Sediskontschroube M 10*50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śrubo z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hlawou 

1 


37 

9950 89624 7 

Sediskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gol Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestlhrannó motko 

1 


38 

4601 07631 7 

Deckel 

Pokrywo 

Viko 

4 

0,140 

39 

9907 91384 7 

Rundring 40 x 2 TGL 6365-WS 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Kroużek 

4 


40 

9947 94011 0 

Gewindestiłt M 6*6 TGL 0-551 gal Zn c 

Wkręt bez łba 

Kolik se zawitem 

8 


41 

9905 87067 7 

Wellendichtring D 38 * 62 * 7 TGL 16454 

Pierścień uszczelniający wał 

Tesnici kroużek hrfdele 

2 


42 

4601 07627 8 

PaBfeder 

Wpust pasowany 

Licowane pero 

2 

0,017 

43 

9937 93954 5 

, Zylinderschraube M 5x25 TGL 0-912-10.9 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Valcovy sroub 

2 



41 


33 


42 
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Geratetrager A 01 /A 02 - 

Nośnik narzędzi A 01/A 02 — 

Nosić naradi A 01 / A 02 — 

Stirnradgetriebe 

Przekładnia czołowa walcowa 

celny ozubeny prevod 


E 931 



Bild* Ersotzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy „ 

rys. a«iel zamiennej 

Obraz Objednaci 
i. nóhiadniho dflu 

44 9946 93661 3 VerschluBsdiraube M 16x1,5 TGl 0-7604 

45 9964 91724 8 Slcherungsring 35 TGL 0-471 

46 4601 07629 4 Lasche 

47 460! 07630 0 Losche 

48 9970 90850 5 Diditring A 16 x 20 TGL 0-7603-AI 

49 9961 91119 8 Foderring A 12 TGL 7403 gal Zn c 

50 9950 89640 7 Sediskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gal Zn 


007 


Nazwa 

N a z e v 

Stiidc 

Sztuk 

Kusu 

Masse 
in kg 
Ciężar 
w kg 
Hmota 
v kg 

Bemerkung 

Uwagi 

Poznamka 

Śruba zamykojqca 

Uzawfraci Iroub 

1 



Piorścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovact krouiek 

1 



Łącznik 

Zavói 

1 



Łącznik 

Zóves 

1 



Pierścień uszczelniający 

Tesnicf krouźek 

1 



Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruina podlożka 

2 



Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matka 

4 






Geratetrćger A 01/A 02 
Radsatz A 42 


Tablica 



Nośnik narzędzi A 01/A 02 
Zestaw kół A 42 


Nosić narad! A 01/A 02 
sada kol A 42 
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Bild- 

Ersatrteil- 




Stuck 

Masse 

Bemerkung 

Nr. 

Bestcll-Nr. 





in kg 


Nr 

Nr zamówieniowy 


Nazwa 

N a ze v 

Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

rys. 

części zamiennej 



w kg 


Obro/ 

Objednoci 




Kusu 

Hmota 

Posnamka 

m 

na h rad ni ho dilu 





v kg 


, 

4601 00610 0 

Reifen 400 x 100/4 KR AS Profil 

Opona 

Pneumalika 

2 



i 

4601 07731 8 

Reifen 4.00-8/2 PR a 7 

Opona 

Pnaumatika 

2 


Kunden* 








wumch 

2 

4601 00619 1 

Schlauch 400 « 100 TGL 27252 

Dclka 

Duie 

2 



3 

4601 0762/ 8 

PaOleder 

Wpust pasowany 

Licovane peio 

2 



4 

4601 00577 0 

Leichtbaurad 

Kolo o lekkiej konstrukcji 

l.ehke diskovó kolo 

2 

1.200 


s 

4601 0058? 6 

Ring 

Pierścień 

Kroużek 

2 



9933 95980 0 

Sechskantschroubo M 10x55 TGL 0-933 8.8 gal Zn c 

Śrubo z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannoa hlavou 

2 



1 7 

9950 89824 0 

Sechskantmułter AM 10 TGL 0-633 

Nakrętka z łbem sześciokątnym 

Sestihranna matice 

2 



8 

4601 00575 4 

Hakenschraube 

Śruba hakowa 

Zohnuty sroub 

4 

0.056 


9 

9960 91983 1 

Sctieibe 8.4 TGL 8328 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

4 



10 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysto (rozcięta) 

Pruźna podlożka 

4 



11 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

4 



12 

4601 07725 4 

Freilauf 

Mechanizm wolnego koła 

Volnobeh 

1 

2.650 

1 A 

13 

4601 07726 2 

Freilauf 

Mechanizm wolnego koła 

Volnobeh 

1 

2,650 

r A 

14 

9937 93954 5 

Zylindersehraube M 5 x 25 TGL 0-912-10.9 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s valcovou hlavou 

2 



15 

9933 93000 1 

Sechskantschraube M 8 x 20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

6 



16 

9973 87909 6 

Druckfeder B 0.5 x 5.5 x 9.5 TGL 18395 

Sprężyna naciskowa 

Tlaćna pruiina 

2 



17 

9902 89033 7 

Rillenkugelloger 6005 RS-CU TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykle 

Kulićkove loiisko s drażkou 

4 



18 

9967 94458 6 

Zylinderstift 10x6x20 TGL 0-7C 35 

Kołak walcowy 

Valcovy kolik 

2 



19 

4601 07727 0 

Lagerdeckel 

Pokrywa to zyska 

Lożiskow* viko 

2 

0.485 


20 

4601 07728 7 

Klinke 

Zapadka 

Zapadka 

2 

0,083 


21 

4601 07729 5 

Gehause 

Obudowa 

Skriń 

2 

1,250 


22 

4601 07730 1 

Freilaufwelle 

Wał mechanizmu wolnego koła 

Hfidel volnobehu 

2 

0.570 



45 






011 


d- hłot/leil- 
Bestell-Nr. 

Nr zamówieniowy _ 
cnści Joml*nn»i 8 * " • " 0 “ n « 
raz Objednacl aslo 
nóhradnfho dilu 

4601 00579 5 Welle 

4601 00560 1 Hockmesser . 

4601 00561 8 Hockmesser 

9933 92904 0 Sechskantschraube M 8 x 22 1GL 0-933-8.8 

9950 89596 1 Sechskantmutter M 8 TGL 0 934-8 

4601 00590 6 EnditOdc 

9967 94485 0 Zylindcrstift 8 x 36 TGL 0-6325 

4601 00562 6 Ring 

9933 92905 7 Sechskantsduaube M 10x55 TGL 0 933-8 8 gol Zn c 

9950 89824 0 Sechskantmutter AM 10 TGL 0-6330 

4601 00583 4 Sdtułz, Verbreiterung 

4601 00584 2 Schutz, schmol 

4601 00585 0 Schutzschalter 

9933 93082 1 Sechskantschraube M 10x14 TGL 0-933-8.8 gol Zn c 

4601 00588 3 Schutzloppen 

4601 00587 5 Schutzloppen, schmal 

9971 9C009 7 Hohlniet B 8x 1 x 10 TGL 0-7340-St 

9960 91983 1 Scheibe 8,4 TGL 8328 gal Zn c 

9916 93944 5 Klappstccker C 50 TGL 33-16120 gal Zn c 

4601 00586 7 Griflel ' 

9933 92906 5 Sechskontschroube M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
4601 00589 1 Sporn 


Nazwa 


Wol 

Nóż pielqcy 
Nóż pielący 

Śruba z łbem sześciokątnym 
Nokrętka sześciokątna 
Element końcowy 
Kolek walcowy 
Pierścień 

Śruba z łbem sześciokątnym 
Nokrątko sześciokątna 
Osłona 
Osłona 

Przełącznik osłony 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Fartuch ochronny 

Tartuch ochronny, wąski 

Nit rurkowy 

Podkładka 

Wtyczka składana 

Rylec 

Śruba z łbem sześciokątnym 
Ostroga 


N a i e » 


Hridel 

Radlićka kultiwótoru 

Kadlićka kultiwótoru 

Sroub se śestihronnou hlavou 

Sestihrannó motice 

Końcowy kus 

Valcovry kolik 

Kroufek 

Sroub se śestihronnou hlavou 

Sestihrannó matice 

Kryt 

Kryt, uzky 
Drźók krytu 

Sroub se śestihronnou hlavou 

Ochronne zasterky 

Ochronne zasterky, uzky 

Duty nyt 

Podlożka 

Sklopny kolik 

Rukojef 

Sroub se śestihronnou hlavou 
Ostruha 


Stud 

Sztuk 

Kusu 

Mosse 
in kg 

Ciężar 
w kg 

v kg 
Hmoto 

Bcmerkung 

Uwagi 

Poznamka 

2 

1,310 


14 

0,285 

1 

14 

0,285 

r 

32 



32 



2 . 

0,335 


2 



4 

0,210 


4 



4 



2 

3,150 

AA (340 mm) 

2 

2,150 

■■ (220 mm) 

1 

0,850 


8 



2 

0.190 

AA (340 mm) 

2 

0,120 

■■ (220 mm) 



47 




Viceućelo*y pfistrój A 13 


Vielfachgerat A 13 


Narządzie wielostronne 
(wielorak) A 13 


Tablica 

Tabulka 
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Bild- 

Nr. 

Ersotzteil- 

Bestell-Nr. 



Stick 

Monę 

in kg 

Bemerkung 

Nr 

N« zamówieniowy .. 



Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

fe.. 

części zamiennej B# " ,nnun9 

Objodnocf ćislo 
nóhradnlho dilu 


IN o z e v 

Kusó 

w kg 
Hmota 
v kg 

Poznómka 





1 4601 00870 B 

Mlttellróger 

Wspornik środkowy 

Stredni nośnik 

1 

2,610 


2 4601 00871 6 

Weik/eugtrager 

Wspornik nor/ędziowy 

Nośnik nafadi 

4 

0.503 


3 4601 00872 4 

Ouerstrebe 

Podpora poprzeczna 

Prićna vzpera 

4 

0.471 


4 4601 00873 2 

Schiebeglied 

Człon przesuwny 

Pohyb!ivy ćlanek 

1 

0.228 

• 

5 4601 00874 0 

Schiebeglied 

Człon przesuwny 

Pohybliwy ćlanek 

1 

0.228 

•* 

6 4601 00875 7 

Radholtcr 

Wspornik kola 

Dr/ak kola 

1 

0,462 


7 9960 92180 1 

Scheibe 10.5 TGL 0-125-St gal Zn c 

Podklodka 

Podlo/ka 

2 



8 0961 91124 5 

Federring A 10 TGL 7403 gal Zn c 

Podkłodka sprężysto {rozcięto) 

Pruinó,podlożko 

5 



9 9950 89624 7 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 qal Zn c 

Nakrętko sześciokątna 

Sestihianna matice 

15 



10 9963 94999 6 

Splint 4x25 TGL 0-94-St gol Zn c 

Zawleczka 

7avlaćka 

1 



11 4601 01038 2 

Rad R-GDP 125x 50-15 TGL 20-357450 

Kolo 

Kolo 

1 



12 9960 92230 4 

Scheibe 17 TGL 0-125-St gol Zn c 

Podkładka 

Podlozka 

1 



13 9910 88365 1 

KegelgriH B 12 IGL 0-99 gal Zn c 

Rękojeść stożkowa 

Kuźelovó rukojef 

1 



14 9933 93118 0 

Sechskantschraube M 10x35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se sestihrannou hlavou 

4 



15 9960 92178 7 

Scheibe 10.5 TGL 17774-St gol Zn c 

Podkładka 

Podlozka 

8 



16 9933 92997 3 

Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se sestihrannou hlavou 

5 



17 9961 91123 7 

Fedeaing A 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka spreżyska (rozcięta) 

Pruina podloźka 

5 



18 9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

5 



19 9933 93112 3 

Sechskantschraube M 10x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hlavou 

10 



20 4601 01041 3 

Winkelmesserblatt BL 100 TGL 33-43505 

Nóż kątowy 

Stronova radlićka 

1 



21 9950 89701 4 

Sechskantmutter BM 10 TGL 0-439-50 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

10 



22 4601 00876 5 

Grubberzinken 

tapa kultywatorowa 

Kultivałorova radlićka 

5 



23 4601 00877 3 

GansefuBhocke 

Gęsiostopka (ząb) 

Sipova radlićka 

3 

0.760 


24 4601 01039 0 

GansefuBmesser 120 TGL 33-43510 

Gęsiostopka (nóż) 

Sipovy nuż 

3 



25 9971 90144 2 

Senkniot 6x22 TGL0-661-Mu 8 

Nit z łbem wpuszczanym 

Nyt se zapuśtenou hlavou 

6 



26 4601 00878 1 

Winkelhadre 

Ząb noża kątowego 

Stranova radlićka 

1 

0,718 

r 

27 4601 01040 5 

Winkelmesserblatt BR 100 TGL 33-43505 

Ostrze noża kątowego 

Stranovó radlićka 

1 



28 9971 89914 0 

Hnlbrundniet 5x18 TGL 0 660-Mu 8 

Nit z łbem kulistym 

Nyt s pulkulovou hlavou 

4 



29 4601 00879 8 

Winkelhatke 

Ząb noża kątowego 

Stranoyó radlić# 

1 

0.718 

1 
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Bild. 

Ersatzteil- 




Stuck 

Masse 

Bemerkung 

Nr. 

Bestell-Nr. 





in kg 

Nr 

Nr zamówiomow. 

Bemnnung 

N a z w o 

N a z e v 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

rys. 

części zamiennej 






Obraz Objednaci ćislo 




Kusu 

Hmoto 

Poznamka 

ć. 

nóhradnlho dilu 





w kg 


1 

4601 00886 1 

Trdger 

Rama 

Nośnik 

1 

3,440 


2 

4601 00887 8 

Zinkonlrdgor 

Belki nośne rąbów 

Drfók hrebu 

2 

0.646 

v 

3 

1601 00888 6 

Zinkentróge' 

Bolki nośne zębów 

Driak hrebu 

2 

0.601 

h 

4 

9933 93112 3 

Sochskantsdiraubn M 10x30 TGL 0-933-8 8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlawou 

10 



5 

4601 01042 1 

Eggenzlnkcn A TGL 33 41405 

Zęby brony 

Hfeb bran 

21 



6 

9961 91124 5 

Faderrłng A 10 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruźnó podloźka 

25 



7 

9950 89624 7 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątną 

Sestihranna motice 

31 



8 

4601 00889 4 

Koppelglied 

Belka poprzeczna 

Spojovaci ćlanck 

2 

0,295 


9 

4601 00890 0 

Schiobcglied 

Człon przesuwny 

Posuvny ćlanck 

1 

0.294 

• 

10 

4601 00891 7 

Schiebeglied 

Człon przesuwny 

Posuvny ćłónek 

1 

0,294 

•• 

11 

9960 92180 1 

Schcibe 10,5 TGL 0-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloźka 

9 



12 

9910 88365 1 

Kegelgrifl B 12 TGL 0-99 gol Zn c 

Rękojeść stożkowa 

Kuźelova rukojef 

1 



13 

9950 89701 4 

Sechskantmutter BM 10 TGL 0-439-50 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątną 

Sostihrannó matice 

6 











nar 


Ersatzteil* 

Bestell-Nr, 

Nr zamówieniowy 
części zamienne; 
Objednacf ćrslo 

rahrodniho dilu 


1 

4601 

00892 

5 

2 

4601 

00693 

3 

3 

9933 

93094 

2 

4 

9950 

89611 

8 

5 

9933 

93136 

5 

6 

4601 

00894 

1 

J 

9933 

92997 

3 

8 

9961 

91123 

7 

9 

9950 

89588 

1 

10 

4601 

00895 

8 

11 

9960 

92164 

1 

12 

4601 

00896 

6 

13 

4601 

00897 

4 

14 

4601 

00898 

2 


Benon nung 


Kórportrógor 

Spannor 

Sochskantschraube M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c 
Sochskantschraube M 10x50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Stiel 

Sochskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Foderring A 8 TGL 7403 gal Zn c 
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934 6 gai Zn c 
Grundkórper 

Scheibe 8,4 TGlO-125-St gal Zn c 

Kórperblech 

Korperbleęh 

StutzfuB 


Nazwa 


Rama nośna korpusu 
Element mocujący (uchwyt) 
Śruba z łbem sześciokątnym 
Nakrętka sześciokątna 
Śruba z łbem sześclokqtnym 
Trzon 

Śruba z łbem sxeśclokqtnym 
Podkładka sprężysta (rozcięta) 
Nakrętko sześciokqtna 
Korpus obsypnika 
Podkładka 
Skrzydło korpusu 
Skrzydło korpusu 
Stopa wsporcza 



N a z e v 

Stiick 

Sztuk 

Kusti 

Mass e 

In kg 
Ciężar 
w kg 
Hmota 
vkg 

Bemerkung 

Uwagi 

Poznamka 

Tileso nośniku 

1 

5.360 


Napincik 

2 

0,350 


Sroub se śestihrannou li!avou 

8 



Sestihranna matka 

2 



Sroub se śestihrannou hlavou 

2 



Stojka 

2 



Sroub se śestihrannou hlavou 

4 



Prużnó podlożka 

4 



Sestihranna matka 

6 



Zakladovć tólcso 

2 

1.240 


Podlożka 

2 



Piech tólosa 

2 

1.150 

1 

Piech telesa 

2 

1,150 

r 

Podpora 

2 

0,464 





53 



Wmiceldrohpflug A 17 


Pług obracalny A 17 


Otoćny pluh A 17 






ild- Łrsotzteil- 

li. Hestell-Nr. 

Ir Nr zamówieniowy 

fS. części zamiennej 

)broz Objednaci ćislo 

nóhiadnlho dllu 


Bonennung 


00900 1 Kórper 

00901 8 Schor 

00902 6 . PIliKjkÓrper 
00903 4 Kórper 

00904 2 Schor 

00905 0 PMugkÓrpor 

93455 2 Senkschraube BM 8x 16 TGL 5683-4 8 gol Zn c 

89588 1 Sechskontmutter M 8 TGL 0-934-6 gol Zn c 

07834 3 AnschluG 

07832 7 Werkzeughalter 

00908 3 Messcrscch 

00909 1 Messersech 

89624 7 Scchskanlmuttor M 10 TGL 0-934-6 gol Zn c 

91124 5 -ederring A 10 TGL 7403 gnl Zn c 

93112 3 Sechskantschraube M 10x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

93118 0 Sechskantschraube M 10x35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

00910 6 Wendeanschlag 

00911 4 Arreticianschlag 

86385 1 Bolzen 1?h 11x17x20 TGL 0-1438 

92178 7 Scheibe 10,5 TGL 17774-St gal Zn c 

89701 4 Sechskontmutter BM 10 TGL 0-439-50 gal Zn c 

88087 6 Zugłeder A 1,6 x 17x40 Aa 1 TGL 18397 Zn 

00912 2 Kerbstiłt 

89588 1 Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

91123 7 Federring A 8 TGL 7403 gal Zn c 

93065 3 Sechskantschroube M 8 x 50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

92197 0 Scheibe A 11.5 TGL 0-440 gal Zn c 

92198 8 Scheibe 13 TGL 0-17774-Sl gal Zn c 
07833 5 Bugelhalter 




016 


Nazwa 

Nó ze v 

Stuck 

Sztuk 

Kusu 

Mosse 
in kg 

Ciężar 
w kg 

Hmota 
w kg 

Bemerkung 

Uwogi 

Poznamka 

Korpus 

leleso 

1 

5,950 

1 

Lomiosz 

Kodlico 

1 

0,630 

1 

Korpus pługa 

Tólcso pluhu 

1 

6,750 

AA 

Korpus 

Tóleso 

1 

5,950 

r 

Lemiesz 

Radlice 

1 

0,630 

r 

Korpus pługa 

Teleso pluhu 

1 

6,750 

r;CO 

Wkręt z łbem stożkowym płaskim 

Sroub se zapuśtćnou hlovou 

4 



Nakrętka sześciokątną 

Sostihrannó matico 

4 



Element fqczqcy 

Pripojovaci kus 

1 

1,630 


Uchwyt narzędziowy 

Nosić nóradi 

1 

4,810 


Krój nożowy 

Nozove krojidlo 

1 

0,755 

1 

Krój nożowy 

Nożove krojidlo 

1 

0,755 

I 

Nokrętka sześciokątną 

Sestihranna motice 

10 



Podkładko sprężysta (rozcięto) 

Pruźna podlozko 

8 



Śruba i łbem sześciokqtnym 

Sroub se śestihrannou blovou 

6 



5ruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hfcvc-u 

4 



Zderzak nawrolny 

Otoćny doraz 

1 

0,490 


Zderzak ustalający 

Aretaćni zarazka 

1 

0.346 


5worzeń 

Cep 

1 



Podkładko 

Podłóżka 

1 



Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna motice 

2 



Sprężyno naciągowa 

Tażnó pruźina 

1 



Kolek karbowy 

Kolik s draźkou 

« 

0,030 


Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannci motice 

2 



Podkładka sprężysta (rozcięto) 

Pruźna podlozko 

2 



Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub so śestihronnou hlovou 

2 



Podkładka 

Podlozko 

2 



Podkładka 

Podlozko 

1 



Uchwyt palaka 

Tfmcnowy driak 

1 

0.293 
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017 


Bllrf- Ersotzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednaci ćislo 

c. riohrodniho dilu 

Benennung 

Nazwa 

N a z e v 

Stiick 

Sztuk 

Kusu 

Mosse 
in kg 

Ciężar 
w kg 

Hmota 

vkg 

Bemerkung 

Uwagi 

Poznómka 

- 

4601 00884 5 

Grifłbolzon 

Sworzeń rękojeści 

Cep rukojeti 

1 

0.153 


2 

4601 07831 0 

Anschlagschraube 

Wkręt zderzakowy 

Dorozovy śroub 

2 

0.025 


3 

9950 89611 8 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Nakręta $zoiclokqtna 

Sostihronna matico 

2 



4 

9910 88383 6 

KugelgrlH A 32 TGL 2950 

Rekojość kulowa 

Kulićka rukojeti 

1 



3 

4601 07823 0 

Vorderteil 

Część przodna 

Predni dii 

1 

2,100 


6 

4601 07824 7 

Hintertoil 

Cześć tylna 

Zadni dii 

1 

1.630 


7 

9928 93917 7 

Federstecker 8 TGL 33-16121 gal Zn c 

Wtyczka sprężysta 

Pórova zastrćkn 

1 



8 

9964 91714 3 

Sidierungsring 16 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci podlożko 

2 



9 

4601 07827 1 

Stiftmuttcr 

Nakrętka do śruby dwustronnej 

Matice zavrtneho śroubu 

1 

0,233 



4601 07828 8 

Spindelstill 

Kolek wrzecionowy 

Vrctenovy kolik 

1 

0,124 


12 

4601 07825 5 

Stellspindel 

Wrzeciono ustawcze 

Serizovaci wreteno 

1 



13 

9967 94073 4 

Kcgelkerbstift 4x25 TGL 0-1471-5 S 

Stożkowy kolek korbowy 

Kużolovy kolik s drażkou 

1 


* 

14 

4601 07826 3 

Einstellspindel 

Wrzeciono nastawcze 

Serizovaci vreteno 

1 

0.335 


15 

4601 07925 6 

Griff 

Rękojeść 

Rukojct' 

1 



16 

9950 89659 3 

Sechskantmutter BM 12 TGL 0-439-50 gol Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

2 



17 

9960 92198 8 

Scheibc 13 TGL 17774-St gol Zn c 

Podkładka 

Podlożko 

1 



18 

4601 00881 2 

Hollebolzcn 

Sworzeń unieruchamiający 

Zajiśt‘ovaci cep 

1 

0.105 


19 

4601 01020 4 

Halterung 

Zamocowanie 

Drżak 

1 

1,150 


20 

4601 01019 8 

Oewicht 

Obciążnik 

Hmotnost 

3 




L 


57 



Walzonmdher A 32 


Kosiarka bębnowa A 32 


Valcova sekaćka A 32 


Tabulka 
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Blld- 

Ersatzteil- 




Stiidc 

Masse 

Bemerkung 

Nr. 

Bestell-Nr, 





in kg 


Nr 

Nr zamówieniowy 

Runitnnuna 

m m v /« 

M w«eu 

Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

rys. 

części zamiennej 


in a z w o 

iN a i e v 


w kg 

Posnómka 

Obraz Objednaci ćfslo 




Kusu 

Hmota 

Ł. 

nóhradniho dłlu 





v kg 


1 

4601 07838 4 

Rohmen 

Roma 

Ram 

1 

11.900 

(D) 

1 

4601 00918 8 

Rahmen 

Rama 

Ram 

1 

11,865 


2 

4601 00919 6 

Zwischenwelle 

Wal pośredni 

Vlozenó Wideł 

1 

2,688 


3 

4601 00934 8 

Hebel 

Dźwignia 

Paka 

2 

0,895 


4 

9944 93773 7 

Vierkontschroube M 8 x 20 TGL PeN 14007 gal Zn c 

Śruba z łbem czworokątnym 

Sroub se iestihrannou hlayou 

2 



5 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

2 



6 

4601 00923 5 

Keltenrad 

Kolo łańcuchowe 

ftetezove kolo 

1 

0,433 


7 

9964 91716 8 

Sicherungsring 20 TGL 0-471 

Pierścień osodczy sprężynujący 

Zajiś(ovaci kroufek 

2 



S 

9964 91777 0 

Sicherungsring 47 TGL 0-472 

Pierścień osodczy sprężynujący 

Zajiśfovaci kroużek 

2 



9 

9902 89041 7 

Rillenkugelloger 6204-2 RS TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykle 

Kullókovó loiisko s draźkou 

3 



10 

4601 00922 7 

Lagerbocfc 

Koziołek łożyskowy 

Stojan lożiska 

2 

0,280 


11 

4601 00921 0 

Rohr 

Rura 

Trubka 

1 

0,019 


12 

9933 92997 3 

Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

4 



13 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruinó podloźka 

14 



14 

9960 92164 1 

Scheibe 8,4 TGLO-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloźka 

2 



15 

9965 95594 3 

Pa8feder A 6 x 6 x 28 TGL 9500 

Wpust pasowany 

Licovane pero 

3 



16 

4601 00920 2 

Welle 

Wał 

Hridel 

1 

0,921 


17 

9919 88549 3 

Keilriemenscheibe B 1-112 x 17x20 TGL 10625 

Koło pasowe rowkowe 

Remenice 

1 



18 

9911 86073 2 

Normalkeilriemen Bx 1350 TGL 6554 

Pas klinowy normalny 

Klinowy femen 

1 



19 

4601 00916 3 

Riemenschutz 

Osłona posa 

Kryt femene 

1 

0,835 


20 

9933 92965 1 

Sechskantschraube M 6x 14 TGL 0-933-8 8 gal Zn c 

Śruba o łbie sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

5 



21 

9961 91064 7 

Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruinó podloika 

5 



22 

9960 91911 6 

Scheibe 6.4 TGL 0-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloźka 

5 



23 

4601 00913 0 

Spannrolle 

Rolka napinająca 

Napinaci kładka 

1 

0,285 


24 

4601 00914 7 

Rolle 

Rolka 

Kładka 

1 

0,142 


25 

9964 91713 5 

Sicherunqsring 15 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiifovac( kroużek 

1 



26 

9928 93965 0 

Federstecker 5 TGL 33-16121 gal Zn c 

Wtyczka sprężynująca 

Perotfó zóyloćko 

2 



27 

9964 91771 3 

Sicherungsring 35 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiś(ovoci kroużek 

1 



28 

4601 00915 5 

Gewindebolzen 

Kołek gwintowany 

Cep se zóvitem 

1 

0,095 


29 

9950 89727 2 

Sechskantmutter BM 16 TGL 0 439-50 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

2 



30 

9960 92235 3 

Scheibe 17 TGL 17774-St gol Zn c 

Podkładka 

Podloika 

2 



31 

9917 90601 8 

Rollenketle 08 B 1-46 TGL 11796 

Łańcuch drabinkowy tulejkowy 

Vólećkovy fetór 

1 



32 

4601 00917 1 

Kettenschutz 

Osłono łańcucha 

Kryl Fetłzu 

1 

0,581 


33 

4601 00924 3 

Schneidtrommel 

Bęben tnący 

Rezocl buben 

1 

11.000 


34 

9952 89515 6 

Nutmutter AM 16x1,5 TGL 20149 

Nakrętka rowkowa 

Dróżkovonó matice 

2 



35 

9962 92534 6 

Sicherungsblech 16 TGL 20150-St 

Podkładka zabezpieczająca 

Zajiifovaci plech 

2 



36 

4601 00929 2 

Ketlenrad 

Koło łańcuchowe 

Retó/oye kolo 

1 

0,357 


37 

9905 87258 2 

Wellendichtring D 30x47x7 TGL 16454 

Pierścień uszczelniający wał 

Tesnici kroużek hżidele 

1 



38 

9902 88955 2 

Pendelkugellager 1204 TGL 2983 

Łożysko kulkowe wahliwe 

Kulićkovó loiisko kyvne 

2 



39 

4601 00925 1 

Flanschlagergehause 

Obudowa łożyska kołnierzowego 

Skriń priruboveho lożiska 

1 

0,580 


40 

9905 87029 1 

Wellendichtring D 22 x 40 x 7 TGL 16454 

Pierścień uszczelniający wal 

Tisnici krouiek hfidele 

2 



41 

9920 92550 7 

Kegelschmierkopf A 8 TGL 0-71412 

Gniazdo smarowe 
z końcówką stożkową 

Maznice s kulovou hlavou 

1 



42 

9938 92773 3 

Linsenschraube BM 8x14 TGL 0-85-4.8 gal Zn c 

Wkręt z łbem soczewkowym 

Sroub s ćoćkovou hlayeu 

4 
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Walzenmoher A 32 


Kosiarka bębnowa A 32 


Valcova sekaćka A 32 





Bild- 

Nt 

Nr 

rys. 

Obraz 

ć. 


Ersatzteil- 

Bestoll-Nr. 

Nr zamówieniowy 
części zamiennej 
Objerlnacf ćislo 
nahradmho dii j 


B j n e n n u r. q 


43 

4601 00928 4 

Messertrommel 

44 

4601 00926 8 

Flanschlagcrgahause 

45 

4601 00927 6 

Deckol 

46 

9961 91072 6 

Federrlng B 5 TGL 7403 gal Zn c 

47 

9933 92900 8 

Sachskantschroube M 5x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

48 

9920 92549 2 

Kcgolschmierkopf A 6 TGL 0-71412 

49 

9933 92986 0 

Sechskontschraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8 gol Zn c 

50 

9935 96040 7 

Sechskantschraube M 10x1x40 TGL 0 961-109 gal 

51 

9961 91108 5 

Foderring B 10 TGL 7403 gal Zn c 

52 

9964 92036 4 

Kugelschcibe 10,5 TGL 0-6319 ga' Zn c 

53 

4601 00935 6 

Steckbolzen 

54 

4601 00932 3 

Messerhalter 

55 

9941 93485 8 

Senkschraube BM 8 x 12 TGL 5633-5 8 gal Zn c 

Só 

4601 00931 5 

Messer 

57 

4601 03930 7 

Gegenmesser 

58 

4601 30933 1 

lenkrad 

59 

4601 01031 7 

Scheibe 

60 

4601 07837 6 

Lagerbock 

61 

4601 07839 2 

Deckblcch 

62 

9961 91084 7 

Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

63 

9933 92916 1 

Sechskantschraube M 6 x 10 TGL 0-933-8.3 gal Zn c 

64 

4601 07840 7 

Riemenschutz 


Nazwa 


Bęben nożowy 

Obudowa łożyska kołnierzowego 
Pokrywa 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 
śruba z łbem sześciokątnym 
Gniazdo smarowe kulkowe 
z końcówkę stożkowa 
śruba z łbem szościokqtnyrn 
śruba z łbem sześciokętnym 
Podkładko sprężysta (rozcięta) 
Podkładka kulista 
Sworzoń wtykowy 
Oprawa noża 

Wkręt z łbem wpuszczanym 

Nóż 

Przeciwnói 

Kółko somonastawcze 
Podkładkn 
Koziołek łożyskowy 
Blacha pokrywajgca 
Podkładka sprężysta (rozdęta) 
śruba z łbem sześciokątnym 
Osłono pasa 


N a z e « 



Stiid: Masse Bemerkung 

in kg 

Sztuk Ciężar Uwagi 

w kg 

Kusu Hmota Poznórrkd 

v kg 


Noźovy bubon 

1 

9,000 

Skłiń p?irubovóho loż.ska 

1 

0.490 

Viko 

1 

0,148 

Prulnó podloźka 

3 


Sroub se śestihrannou hlawou 

3 


Maznice s kulovou hlavou 

1 


Sroub se śestihrannou hlavou 

6 


Sroub se śestihrannou hlavou 

4 


Pruinó podlożkn 

4 


Pulkruhovó podloźka 

4 


Zajiśfovaci cep 

2 

0,033 

Drźak noże 

1 

4.200 

Sroub se zapuśtenou hlavou 

7 


Nuż 

1 

1.700 

Protibeżny nuż 

1 

5.930 

RidicJ kolo 

2 


Podloźka 

2 

0,022 

Stojąn loźiska 

1 

0,280 

Kryci plech 

2 

0100 

Pruźna podloźka 

4 


Sroub se śestihrannou hlavou 

4 


Kryt remenc 

1 

0,352 




Tablico 

Tobulka 


Przekładnia stożkowa A 3310 


Kuźelove soukoli A 3310 


Kegelrad-Getriebe A 3310 
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Bild- 

Ersetzteil- 




Sluck 

Hassc 

b«»«ikung 

Nr. 

Bestell-Nr. 





in kg 

Nr 

rys. 

Nr zamówieniowy _ 

cicici lomknntj B *" ,nnun ® 


Nazwo 

N ó z e » 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

O 

Z 

o 

W 

Objednoci ćislo 




Kusu 

Hmola 

Poznamka 

e. 

nóhrudniho dilu 





vkg 



1 

4601 00603 1 

Gehóuse 

Obudowa 

Skfift 

1 

3,300 

2 

4601 00611 1 

La ich* 

Płytka 

PFIIoika 

2 

0,650 

3 

9932 95938 5 

Sechskantschroube M 12 * 80 TGL 0-931-8.8 gol Zn c 

Śrubo z łbem s/eściokqtnym 

Sroub se śestihronnou hlovou 

2 


4 

9961 91119 8 

Federring A 12 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięto) 

Pruźnó podlożko 

2 


5 

9950 89639 2 

Sechskontmutter M 12 TGL 0-934-8 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątną 

Sestihrannó matice 

2 ‘ 


6 

4601 01049 5 

Logergehóuse 

Obudowo łożyskowa 

Skfiń loźiska 

1 

4,100 

7 

4601 00604 8 

Welle 

Wał 

Hridel 

1 

1,070 

8 

9902 89029 8 

Rillenkugellager 6004 2 RS TGL 2981 

łożysko kulkowe zwykle 

Kulićkove lożisko s dróżkcu 

2 


9 

9964 91774 6 

Sicherungsring 42 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci krouźek 

1 


10 

4601 00605 6 

Kegel rad 

Koło stożkowe 

Kuźelove kolo 

1 

0,180 

11 

9964 91714 3 

Sicherungsring 16 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiś(ovaci krouźek 

1 


12 

4601 00600 7 

Kurbelsdreibe 

Tarcza mimośrodu 

Klikoyy kotouć 

1 

0,782 

13 

4601 00601 5 

Kurbelscheibe 

Torcza mimośrodu 

Klikoyy kotouć 

1 

0,730 

14 

4601 00602 3 

Bolzcn 

Sworzeń 

Cep 

1 

0,052 

15 

9902 88904 6 

Nodelkranz K 12 x 16 x 13 TNG TGL 11553 

Wieniec igłowy 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Venec s jehlami 

1 


16 

9907 91399 2 

Rundring 16x2 TGL 6365-WS 2.055 TGL 106-701 

Krouźek 

1 


17 

46C1 00608 0 

Buchse 

Tuleja 

Pouzdro 

1 

0.075 

18 

4601 00609 7 

Scheibe 

Podkładka 

Podlożka 

1 

0,001 

19 

9902 89030 4 

Rillenkugellager 607 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove lożisko s dróżkou 

1 


20 

9964 91760 0 

Sicherungsring 7 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiifovaci krouźek 

1 


21 

9965 92043 5 

PaBscheibe 13 x 1 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

L(covanó podlożka 

2 


22 

4601 00610 3 

Deckel 

Pokrywa 

Viko 

1 

0,003 

23 

9964 91759 4 

Sicherungsring 19 TGL 0-472 

Pierścień osodczy sprężynujący 

Zajiś(ovaci krouźek 

1 


24 

4601 00606 4 

PaBscheibe 

Podkładka pasowana 

Licovana podlożka 

n. Bed. 

0.002 

25 

4601 00607 2 

PoBscheibe 

Podkładka pasowana 

Licovanó podlożka 

n. Bed. 

0,001 

26 

9961 91122 0 

Federring A 8 TGL 7403 

Podkładka sprężysta (rozcięto) 

Pruźnó podlożka 

6 


27 

9937 93779 3 

Zylinderschroube M 8 x 20 TGL 0-912-10.9 gol Zn c 

Śruba z łbem walcowym 

Sroub s yólcowou hlavou 

6 


28 

4601 00614 4 

Kegelradwelle 

Wał z kołem zębatym stożkowym 

HFidel s kużeloyym kołem 

1 

0,760 

29 

9902 89049 0 

Rillenkugellager 6207 TGL 2981 

łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove lożisko s dróżkou 

1 


30 

4805 50322 0 

PaBscheibe 

Podkładko posowana 

ticoyanó podlożka 

n. Bed. 

0,001 

31 

9965 92051 5 

PaBscheibe 58x0,5 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

Licovana podlożka 

n. Bed. 


32 

9965 92052 3 

PaBscheibe 58x0,8 TGL 10404-St 

Podkładka pasowana 

Licovanó podlożko 

n. Bed. 


33 

9964 91782 6 

Sicherungsring 72 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajłśfovaci krouźek 

1 


34 

9902 89073 0 

Rillenkugellager 6304 RS TGL 2981 

łożysko kulkowo zwykłe 

Kullćkove lożisko s dróżkou 

1 


35 

4601 00620 8 

Scheibe 

Podkładka 

Podlożka 

1 

0,001 

36 

9965 92120 2 

PoBscheibe 40x0.2 TGL 10404-St 

Podkładko pasowana 

ljcovonó podlożka 

n. Bed. 


37 

9965 92121 0 

PaBscheibe 40x0,5 TGL 10404-St 

Podkładka 

Licovanó podlożka 

n. Bed. 


38 

9965 92053 1 

PaBscheibe 40x0,8 TGL 10404-St 

Podkładko pasowana 

Licovanó podlożka 

n. Bed. 


39 

9964 91778 7 

Sicherungsring 52 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiifovaci krouźek 

1 


40 

9965 95525 2 

Nasenkeil 6 x 6 x 32 TGL 950? 

Klin noskowy 

Klin s nosem 

1 


41 

9919 88546 0 

Keilriemenscheibe C 1-112x17x20 X 

Koło pasowe rowkowe 

Remenice 

1 


41 

4601 07657 5 

Keilriemenscheibe 

Koło pasowe rowkowe 

Remenice 

1 


42 

4601 00613 6 

Steg 

Zebro poprzeczne 

Stojina 

1 










Ta»*l 

Tablica 

Tabulko 




Kegeitod-Getriebc A 3310 Przekładnia słoikowa A 3310 Kuieiove soukoli A 3310 


E 931 


64 


Bild- l'%ot/teil- 

Nr. Beilell-Nr. 

Nr Nr jomówieniowy c 

, . . benennuna 

rys. części łomionnej J 

Otioł Objedncici ćisio 

r. nóhrodnlho dilu 

43 0065 96259 * S<h*fibe 9x20x2,5 FoN 14510-Si 38i«-2 gol Zn c 

44 4601 00612 8 Hoube 

44 * 4601 07655 0 Hoube 

45 0965 96229 2 Sfhcibe 9x32x3 FoN 14510-Sl 38u-2 poi Zn c 

46 9933 93397 8 S^chskantschraube M 8x16 TGL 0-933-4 8 gol Zn c 

47 W50 895B8 1 Secliskontmutter M 8 IGI. 0-934-6 gol Zn c 

48 0004 86924 1 Deckel A 72 FoN 16600 

S 40 4601 07656 7 Bloch 

50 9933 92920 0 Sochskontschraube M 6x 12 TGL 0-933-8.8 gal In c 

51 9960 92155 3 Scheibe 6.4 TGL 17774-St gal Zn c 

52 9950 89571 1 S*d>skcintmutter M 6 TGL 0-934-6 gol Zn c 

53 9965 96755 3 PaBscheibe 7x0,2 TGL 10404-St 

ż 54 9965 96754 5 PoBscheibc 13x0,2 TGL 10404-St 







N f H^iAAAVt Sf ZO.C, 

• /W ęWc^iA/i-c 

-fo.^(0-SC|8^-2S^ 

LisUe- "5 


Tablica 

Tabulka 


Mahbalken A 33 


Belka nożowa A 33 
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Bild- 

Nr. 

Nr 

ryj. 

Obraz 

ć. 

Ersatzteil- 

Bestel.'-Nr. 

Nr zamówieniowy 
części zamiennej 
Objednaci ćislo 
nahradnilto dilu 

Bininnung 

Nazwa 

N ó z e v 

5tudc 

Sztuk 

Kus 4 

Masie 
in kg 

Ciężar 
w kg 

Hmota 
v kg 

Bemerkung 

Uwagi 

Poznamka 

1 

4601 00591 4 

Messerbolken 

Belka nożowa 

Nosić liśty 

1 

5.100 


2 

9960 96394 8 

Schoibc 8.4 TGL 8328 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożko 

8 



3 

9971 89967 1 

Holbrundniet 8x22 TGL 0 660 Mu 8 

Nit z łberr kulistym 

Nyt s pulkulovou hlavou 

4 



4 

9971 89920 4 

Holbrundniet 5x14 TGL 0-660 Mu 8 

Nit z łbem kulistym 

Nyt s pulkulovou hlavou 

38 



5 

4601 00592 2 

Mdhmesser 

Nożowa listwa tnqco 

Żaci nuż 

1 

1.800 


6 

4601 00598 8 

Mosscrsdiutz 

Osłona noży 

Kryt noże 

1 

0.080 


7 

4601 01048 7 

Messcrkłinge 494.0074.07-0.004 

Nożyk 

Nuż kosy 

38 



3 

9971 90123 3 

Senknlet 5x12 TGL 0-661 MO 8 

Nit z łbem wpuszczanym 

Zapuśteny nyt 

38 



9 

4601 00641 7 

Messerholter 

Przytrzymywacz noży (przycisk) 

Drżak noże 

4 

0.451 


10 

4601 00593 0 

Reibeplatte 

Płytka cierna 

Treci deska 

8 

0.042 


11 

9933 93018 8 

Sechskantschraube M 8 x 30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se Śestihronnou hłavou 

8 



12 

9961 92167 3 

Scheibe A 9.5 TGL 0-440 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

2 



13 

9950 89826 5 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-985 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna malice 

8 



14 

4601 00594 7 

Halter 

Uchwyt 

Drżak 

2 

0.210 


15 

4601 00595 5 

Schleifschuh 

Piętka płozu 

Smykovó patka 

2 

0.470 


16 

9933 92997 3 

Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hlavou 

4 



17 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

8 



18 

9945 92626 8 

Flachrundschraube M 8x25 TGL 0-603 gal Zn c 

śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlavou 

2 



19 

9945 92671 7 

Flachrundschraube M 8x30 TGL 0-603 gal Zn c 

śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlavou 

2 



20 

4601 00596 3 

Mcsserkopf 

Głowica nożowa 

Hlava noże 

1 

0.800 


21 

9961 91097 6 

Fcdorring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięła) 

Prużna podlożka 

2 



22 

9933 92979 7 

Sechskantschraube M 8x12 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihronnou hlavou 

2 



23 

4601 00597 1 

Aufnahmesegment 

Segment uchwytowy 

Montóżni segment 

1 

1.040 


24 

4601 07861 6 

Messerrucken 

Odwrotwa strona noża 

Hrbet kosy 

1 









022 


Bild- Ersatzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednaci ćislo 

ć. nahradnfho dilu 

Benennung 

Nar*a 

Nóze* 

StCidc Masie Bemerkung 

In kg 

Sztuk Ciężar Uwagi 

w kg 

Ku su Hinota Pozna inki 

ykg 

1 

4601 00939 7 

Zugrohr 

Rura cięgnowa 

Tażna trubka 

1 

* 

2 

4601 00940 3 

Geleok 

Przegub 

Kloub 

1 

* 

3 

4601 00941 1 

Bremshebel 

Dźwignio hamulcowa 

Póka br/dy 

1 

* 

4 

4601 0094? 8 

Zuggstongc 

Drqżek cięgnowy 

Taźna tyć 

1 

* 

5 

9964 91841 7 

Stollrlng B 36 TGl 0-/05 

Pierścień ustawczy 

Stavćci kroużek 

1 

4 

6 

9967 94369 8 

Zylinderkerbstill 8*55 IGL 0-1473 

Walcowy kolek karbów* 

Valcovy koltk s dróżkou 

1 


7 

9949 86381 0 

Boi zen lOh 11 * 36 x ?8 TGL 18010 gal Zn c 

Sworzeń 

Cep 

1 


8 

9960 96204 7 

Scheibe 10,5 TGL 8328 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

1 


9 

9963 94974 6 

Splint 3.2* 16 TGl 0 94-Sl gal Zn c 

Zawleczka 

Zaylaćka 

1 


10 

9949 86293 0 

Bolzon 81’ 11 *20 x 16 TGL 18010 gnl Zn c 

Sworzeń 

Cep 

1 


11 

9960 91983 1 

Scheibe 8,4 TGL 8328 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

2 


1? 

9963 94933 6 

Splint 2*12 TGL 0-94-St qal Zn c 

Zawleczka 

Zaylaćka 

1 


13 

4601 01032 5 

Seilfuhrung 

Pierścień prowadzqcy linkę 

Vedeni lana 

1 

A: SZ 

14 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn - 

Nakrętka sześciokątną 

Śestihranna matice 

4 


15 

4601 01033 3 

Einstelłrnutter 

Nakrętka nastawcie 

Serizovaci matice 

1 

52 

16 

4601 00943 6 

Traverse 

Belka poprzeczna 

Traverza 

1 

* 

17 

4601 01034 1 

Handbremshebe! 

Ręczna dźwignia homulcowa 

Paka rucni brzdy 

1 

A:S2 

18 

4601 01035 i 

Zahnsegment 

Segment zębaty 

Ozubeny segment 

1 

A:SZ 

19 

4601 01036 6 

Bolzen 

Sworzeń 

Cep 

1 

sz 

20 

9964 91712 7 

Sicherungsring 14 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci kroużek 

2 


21 

9949 86384 3 

Bolzen 12h 11 x 22 * 13 TGL 18010 gal Zn c 

Sworzeń 

Cep 

1 


22 

9963 94999 6 

Splint 4x25 TGL 0-94-St gal Zn c 

Zawleczka 

Zaylaćka 

1 


23 

9933 95896 1 

Sechskantschroube M 6 x 10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c 

śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hfa*ou 

3 


24 

9961 91084 7 

Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruinó podlożka 

3 


25 

9950 89571 1 

Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 qal Zn c 

Nokrętka sześciokqlno 

śestihranna matice 

3 


26 

9932 96074 8 

Sechskantschroube M 8 x 75 TGl 0-931-4.8 gal Zn c 

śruba z łbem sześciokqtnym 

Sroub se śestihrannou hlayou 

1 


27 

9932 96075 6 

Sechskantschraiibe M 8 * 80 TGL 0 931 4 8 gal Zn c 

śruba z łbem izeiciokqtnym 

Sroub se śestihrannou hlayou 

1 


28 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruinó podlożka 

2 


29 

9972 87703 8 

Kabeltiillr A 6*2,5 TGL 14999 BI 1 

Tulejka kablowa 

Kabel©va pruchodka 

, 2 


30 

9960 92201 1 

Scheibe 13 TGl 8328 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

2 


31 

9963 94981 8 

Splint 3.2*25 TGl 0-94-St gal Zn c 

Zowleczka 

Zaylaćka 

2 


32 

4601 00949 3 

Schallitange 

l)rq/rk sterowniczy 

Radio lyć 

1 


33 

9910 88386 0 

Kugelgrifł B 25 TGL 2950 

Rękojeść kulowa 

Koule rukojeti 

1 


34 

4601 00938 0 

GeschwinrJiqkeitischild 

labliczka prędkości 

Ukazatel rychlosti 

1 


35 


Leitung NKr Y 1 780 Ig. 

Przewód 

Veden( 

1 

br;M 

J6 

9019 8/369 0 

Anzeigeleudite FI 16 B 

Lampka wskaźnikowa 

Kontrolni lampićka 

1 

gn 

3/ 

9019 97437 3 

Lampe FZL-D 6 V 1.2 W-BA 9s TGl 10833 

żarówka 

Lamplćka 

1 


38 


Leitung NKr Y 0.75 800 Ig 

Przewód 

Vedeni 

1 

WjM 

39 

9964 96410 0 

Scheibe 14 TGl 0-7989 gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

2 
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Kleintransporter A 41 — 
Traverse 


Mały transporter A 41 
Belka poprzeczna 


Mały dopravni vozik A 41 
Trayerza 
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B.ld- Ersatzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

lys. części zamiennej 

Obroz Objednaci 

ć. nóhradniho dilu 

Benennung 

Nazwa 

4 

Na ze v 

Stiick Masse Bemerkung 

in kg 

Sztuk Ciężar Uwagi 

w kg 

Krisu Hmota Poznómka 

vkg 

1 

4601 00950 8 

Sitzkonsole 

Konsola siedzenia 

Konzole sedadlo 

1 

# 

2 

9960 91913 1 

Scheibo 8.4 TGL 8328 gol Zn c 

Podkładka 

Podlo/ka 

1 


3 

4601 00951 6 

1 ompenholter 

Oprawo lompy 

Drżók svitel 

2 


4 

9933 92970 0 

Sechskantschraube M 6 « 12 IGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se iestihronnou lilavou 

2 


5 

Wól 91084 7 

Federring B 6 TGL 7403 aol Zn c 

Podkładka sprężysto'(rozdęta) 

Pruinó podlozko 

2 


6 

9950 89571 1 

Sechskontmutter M 6 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Nakrętka sześciokątną 

SestihranrłO motice 

2 


7 

9019 87471 4 

Bearenzunąsleuchte 8510.10/1 

Światło gabarytowe 

Obrasoya swetla 

2 

AKA 

8 

9019 87647 6 

Lampe FZL-B 6 V 5 W-BA 15s TGL 10833 

Zorówka 

lampicka 

2 


9 

0019 87414 4 

Einbau-Bhnkleuchte 8580.19 

Lampka migowa do wbudowania 

Smerovó $vetła — montovotelnó 

2 

AKA 

10 

9019 87646 8 

Lampe FZl-B 6 V 21 W BA 15s TGL 10833 

2orówko 

Lampicka 

2 


11 

9960 92145 7 

Scheibe 4.3 TGL0-125-St gal Zn c 

Podkłodko 

Podlożko 

6 


12 

9950 89543 0 

Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Nakrętka sześciokgtna 

Sestihranna motice 

8 


13 

0019 87803 5 

Steckdose H - TGL 27292 8820.2 

Gniazdo wtykowe 

Zósuvko 

1 

AKA 

14 

°936 93816 8 

Zylinderschraube AM 5«?5 TGL 0-84-4 8 gal Zn c 

Wkręt i łbem walcowym 

Soub s valcovou hlovou 

3 


15 

9019 87512 D 

Schubscholter 8600.23 

Przełącznik przesuwny 

Soupótkovy spinać 

1 

AKA 

16 

9972 87694 5 

Kobellulle A 10x2,5 TGL 14999 BI. 1 

• Tulejka kablowa 

Kabelotfó priichodka 

1 


17 

9972 87703 8 

Kabeltulle A 6x2.5 TGL 14999 BI. 1 

Tulejka kablowa 

<abelova pruchodka 

1 


ie 

9019 87490 7 

Ladeanlage 8871.5 

Urządzenie ładujące 

Nabijęci zarizeni 

1 

AKA 

19 

9960 91910 8 

Scheibe 5.3 TGL0-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloźka 

5 


20 

9936 93814 3 

Zylinderschraube AM 5x 10 TGL 0 84-5.8 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s valcovou hlovou 

1 


21 

9019 87838 1 

Sicherungsdose 8811.14 

Gniazdo bezpiecznikowe 

Pojistkova skrińkn 

1 

AKA 

22 

9019 87721 0 

Schmelzeinsatz 4 A TGL 11135 

Wkładka topikowa 

Sada pojistek 

3 

9" 

23 

9019 87722 7 

Schmelzeinsotz 8 A TGL 11135 

Wkładka topikowa 

Sado pojistek 

1 

ws 

24 

9936 9395? 1 

Zylinderschraube AM 5x16 TGL 0-84-5.8 qal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s vólcovou hlavou 

1 


25 

9936 93953 8 

Zylinderschraube AM 5x6 TGL 0 84-5.8 gol Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s valcovou hlovou 

2 


26 

W50 89559 2 

Sechskantmutter M 5 TGL 0-934 6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó motice 

3 


27 

9019 87674 0 

Horn AC 6 TGL 4487 

Sygnał dźwiękowy 

Houkaćka 

1 


?fi 

9923 92481 7 

Bełestigungsschelle A 12 TGL 39-/09 

Obojma zaciskowa 

UpeviSovaci spono 

1 


29 

9936 93864 1 

Zylinderschraube AM 5x20 TGL 0 84 5.8 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub s valcovou Mavou 

1 


30 

9925 87558 1 

Batterie 6 V 12 Ah TGL 10241 

Akumulator 

Akumulator 

1 


31 

9923 94900 5 

Spannbond 30 x 2 x 23.5 

Taśma mocująca 

Remon na yyjimóni 

1 

GVG 

3? 

4601 00952 4 

Decfcel 

Pokrywo 

Vlko 

1 


33 

W51 89553 4 

Rundelmutter M 5 TGL 0-460 5.8 gal Zn c 

Nakrętka radclkowano 

Vraubko»anó motice 

1 


34 


Kabel NKr YY 7 x 1 

Kabel 

Kabel 

1 M; br/sw/ grrt/swgn/ swft/grsw 

35 

9922 97066 4 

Ir.olierschlauch B 6x7.2 TGL 1.3323-nfY 

Wąż Izolacyjny 

Izolaćni bodice 

1 


36 

9019 67818 0 

Stccker G - TGL 2729? 8821.2 

Wtyczko 

/astrćka 

1 
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Foblica 

Tobulka 




Kleintransporter A 41 - 
Trcwerse 


Mały transporter A 41 
Belka poprzeczna 


Mały dopravni vozik A 41 — 
Traverza 


E 931 





023 


Bild- 

Nr. 

Ni 

lys. 

Obie* 

l. 


Fisotzteil* 

Beslell-Nr- 
Ni zamówieniowy 
części zamiennej 

Objednacf cislo 
nahrodnlho dilu 


Benennung 


37 


36 


39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 
46 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

56 

59 


9933 93397 
9932 96074 
9961 91097 


9950 89566 1 


9945 92630 
9960 96204 
9950 89624 
9019 #7563 


4601 00646 6 
4601 00853 1 
4601 00854 8 


Kabel, links 

NKr 

Y 

0,75 

1 800 Ig. 


NKr 

Y 

0.75 

1 180 Ig. 


NKr 

V 

1 

1 000 Ig. 


NKr 

Y 

1 

150 Ig, 

Kobei, rechts 

NKr 

Y 

0,75 

1 180 lq. 


NKr 

Y 

0.75 

1 180 Ig. 


NKr 

Y 

1 

1 000 Ig. 


NKr 

Y 

1 

150 Ig. 

leitung 

NKr 

Y 

1 

300 Ig. 

1 eituna 

NKr 

Y 

1 

300 Ig. 

Leitung 

NKr 

Y 

0.75 

230 Ig. 

NKr 

Y 

0.75 

200 Ig. 

Leitung 

NKr 

Y 

0.75 

500 Ig. 

leitung 

NKr 

Y 

1 

200 Ig. 

Leitung 

NKr 

Y 

0.75 

340 Ig. 

Leitung 

NKr 

Y 

2*1 

200/300 Ig. 

leitung 

NKr 

Y 

0.75 

340 Ig. 

Baicke 

NKr 

Y 

0,75 

60 Ig. 

Sechskantsdii- 

oube 

M 

8*16 TGL 0-933-4 


Sechskantschrnube M 8 * 75 TGL 0-931-4 8 gol Zn c 
hederring B 8 TGL 7403 gol Zn c 
Sechskontmulter M 8 TGL 0 934-6 gol Zn c 
Flachrundschraube M 10*25 TGL 0 603 gol Zn c 
Scheibe 10,5 TGL 8328 gal Zn c 
Srcbskantmułter M 10 TGL 0 934-6 gol Zn c 
Geber AA 6-2 W TGL 4486 8581.15 
Verlangerung NKr Y 0,75 200 Ig. 

Silzschole 04 
Sitzpolster 411/1 
Rikkenlehn* 411/2 


Śrubo z łbem grzybkowym 
Podkładka 

Nakrętka sześciokątna 
Czujnik 
Przedłużacz 
Siedzenie blaszane 
Poduszka siedzenia 
Oparcie 


Sroub s plochou hlavou 
Podloźka 

Sestihranna matice 
Sn imać 
Prodluiovać 
Skorepina sedadla 
Politar sedóku 
Polłtóiovani operodla 





Stud 

Mosse 

Bemerfcung 





m kg 



N a z e v 


Sztuk 

Ciężot 

Uwagi 

Nazwa 



w kg 




Kusu 


Hmoto 

Poznamka 





v kg 


Kabel, lewy 

Kabel vlevo 

1 



grsw 

swws 






br 






br 

Kobei, prawy 

Kobei vpravo 

1 



swgn 

M ; grrt 






br 






br 

Pizewód 

Vedeni 

1 



rt 

Przewód 

Vedem 

1 



br 

Przewód 

Vedeni 

1 



sw 






swrt 

Przewód 

Vedeni 

1 



sw 

Przewód 

Vedeni 

1 



grrt 

Przewód 

Vedeni 

1 



grsw 

Przewód 

Vedeni 

1 



br: M 

Przewód 

Vedeni 

1 



grrt 

Mostek 

Mustek 

1 



grrt 

śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou lilavou 

2 




śruba z łbem sześciokątnym 

Śroub se śestihrannou hlavou 

1 




Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Ptuinó podloika 

2 




Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

3 





AKA 
swrt: M 





Kleintransporter A 41 
Bremshebel, links - 
Bremshebel, rechts 


Mały transporter A 41 — 
Dźwignia hamulcowa, lewa - 
Dźwignia hamulcowa, prawa 


Mały dopravni vozik A 41 
paka brzdy, vlevo — 
paka brzdy, vpravo 


Tabulka 




Blld- Ersatzteil- 
Nr. Bestell-Nr. 


Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednacl óVo 

ć. nóhiadnfho dilu 


Benennung 


1 

4601 00945 2 

Piotle 

2 

4601 00944 4 

Hebel 

3 

4601 00948 5 

Platte 

4 

4601 00947 7 

Hebel 

5 

4601 00946 0 

Bromsbocke 

6 

4601 00937 2 

Spannwinkel 

7 

9965 92335 8 

Scheibe 14x32x5 FoN 14510-St 38u-2 gal Zn c 

8 

9951 89480 6 

KronenmuUer M 12x1,5 TGL 0-935-5 gal Zn 

9 

9963 94981 8 

Spllnt 3.2 x 25 TGL 0-94-Sl gai Zn c 

10 

9949 86380 2 

Bolzen 10li 11 x 40x35 TGL 18010 gol Zn c 

11 

9963 94966 6 

Splint 3,2x20 TGL 0-94-St gol Zn c 

12 

9974 88094 8 

Zugfeder A 2.5 x 18 x 16 Aa TGL 18397 

13 

9933 93000 1 

Sochskantschraube M 8 x 20 TGL 0-933-8 8 gal Zn 

14 

9961 91097 6 

Federring 8 8 TGL 7403 gal Zn c 

15 

9950 89658 5 

Sechskontmutter M 8 TGL 0-555 gal Zn c 

16 

4601 00936 4 

Bremstrommel 

17 

9921 94735 1 

Bremsseil (Oahtseil B 4-160 TGL 9541) 1900 Ig. 

18 

9921 94736 8 

Drahtseilklemme 5 TGL 0-741 

19 

9921 94734 3 

Kausche A 4 TGL 0-6899 

20 

9960 92203 1 

Scheibe 13 TGL 8328 gal Zn c 

21 

9963 94999 6 

Splint 4x25 TGL 0-94 St gal Zn c 










025 


Bild- 

Nr. 

Nr 

rys. 

Obraz 

ć. 

Ersatzteil- 

Bestell-Nr. 

Nr zamówieniowy 
części zamiennej 
Objednaci ćislo 
nóhrodniho dilu 

Benennung 

Nazwa 

N a z e v 

Studc 

Sztuk 

Kusu 

Masse 
in kg 

Ciężar 
w kg 
Hmota 

Bsmerkung 

Uwagi 

Poznamka 

1 

4601 00954 0 

Gestellrahmen 

Rama podwozia 

N/odici ram 

• 1 

9,000 


2 

9974 88258 0 

Zugleder A 12x13x15 Aa 1 TGL 18397 verzinkt 

Sprężyna naciągowa 

Taźna prużina 

1 



3 

9967 94348 0 

Zylinderkerbstift 6x40 TGL 0-1473 

Walcowy kolek karbowy 

Vólcovy kolik s draźkou 

1 



4 

4601 00956 5 

Kupplunąsteil 

Element sprzęgający 

Spojovaci d<l 

1 

1,200 


5 

9949 86482 8 

Bolren 20 x 80 TGL 0 1433 

Sworzeń 

Cep 

1 



6 

4601 00963 7 • 

Sliitze 

Podporo 

Podpera 

1 



7 


Boi zen 10H 11 x 70 65 TGL 18010 

Sworzeń 

Cep 

1 



8 

4601 00957 3 

Dómpfer 

Amortyzator 

Tłumić 

2 

0,011 


9 

9964 91714 J 

Sicherungsring 16 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaci krouiek 

2 



10 

4601 00958 1 

Eizenter 

Mimośród 

Exeater 

1 

0,580 

A 

11 

4601 00959 8 

IB-emskórper 

Korpus hamulca 

Teleso brzd 

1 

0.800 


]'ć 


Linsensenkblechsdiraube B 3,9 x 9.5 TGL 0-7973 

Wkręt de blachy z łbem 

Sroub do blechu s ćoćkoyou 

12 






soczewkowym a stożkowym 

a zapustnou hlavou 




13 

9964 91716 8 

Sicherungsring 20 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiś(ovaci krouźek 

1 



14 

9017 90383 5 

Scheibenrad 2,12-4 B TGL 15651 

Kolo tarczowe 

Diskove kolo 

2 



15 

4601 00861 4 

Scłilauch 260 x 85 TGL 27252 

Dętka 

Duśe 

2 



16 

4601 01044 6 

Ręifen 260x85/2 PR TGL 6500 

Opona 

Pneumatika 

2 



17 

4137 77682 3 

Rad 0 260x85 

Koło 

Kolo 

2 



18 

9960 91952 6 

Scheibe 25 TGL 17774-St 

Podkładka 

Podloźka 

2 



19 

9964 91719 2 

Sicherunąsring 25 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zojiśfovaci krouźek 

t 



20 

9916 93967 0 

Klappstecker C TGL 33-16126 

Wtyczka składana 

Pojistny kolik sklopny 

3 



21 

4601 00960 4 

Muldę A 4520 

Niecka A 4520 

Korba A 4520 

1 

15,000 


22 

4601 07847 2 

Palettemost A 4530 

Ruszt paletowy 

Paletovy rośt 

1 

11,200 


23 

4601 07848 0 

Spanngurt (iir Plattenrost 

Tąśma zawieszeniowa 

Upinaci pas 

2 

0,240 
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Odklizeci radlice A 51 


Tarcza do uprzątania A 51 


Rdumschrld A 51 


To bulko 





026 


Hild- frsaUteil- 
Ni. Be«tell-Nr. 


Ni 
■ ys. 

Obraz 

t. 

Nr zamówieniowy 
części zamiennej 
Objednaci cislo 
nóhradniho dllu 

Bfntnnuag 

Nazwo 

N a z e v 

1 

4601 00964 5 

Schieber 

lemiesz 

Radlice 

2 

4601 00971 7 

Schleiłblech 

Blacha płozu 

Obrusny płoch 

3 

9945 92616 3 

Flach rund łchraubo M 8 * 20 TGl 0-603 poi Zn c 

Śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlovou 

4 

4601 00967 8 

Gleitschuh 

Piętka płozu 

Smykovy płoch 

5 

9960 92164 1 

Scheibe 8,4 TGL 0-125 Sl gal Zn c 

Podkładko 

Pod lozko 

6 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięto) 

Prułnó podlożko 

7 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8-TGl 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętko sześciokątna 

Sestihronnu moticc 

r. 

9945 92626 8 

Flochrundschraube M 8x25 TGL 0 603 gol Zn c 

Śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlovou 

9 

4601 00968 6 

Schleilsohle 

Listwo zgarniająca 

Smyk 

10 

4601 00969 4 

Befcstigungsplatte 

listwo mocująca 

Upcvńovaci desko 

11 

9910 88391 6 

Kugdgriłf C 32 TGL 2950 

Rękojeść kulowa 

Kulićka rukojeti 

12 

4601 00966 1 

Aulnohmeplatte 

Płyta ustalająca 

Montaźni desko 

13 

9933 95947 2 

Scchsfcantschraube M 8x22 TGL 0-933-8.8 gol Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se iestihronnou hlcvou 

14 

4601 00965 3 

Fuhrung 

Prowadnica 

Yedeni 

15 

9978 93920 £ 

Federstecker 15 TGL 33-16121 gol Zn c 

Wtyczka sprężynujące 

Percwa zóstrćka 

16 

9960 96274 6 

Scheibe 25 TGL 0-125-St gol Zn c 

Podkładka 

Podlożko 

17 

4601 07904 7 

Aufnahme 

Element ustalający 

Pnjem 


Stiick 

Sztuk 

Kusu 

Masse 
in kg 

Ciężar 
w kg 

Hmota 
v kg 

Bemerkung 

Uwagi 

Poznómka 

1 

8,400 


1 

M 

0,340 


* 

2 

0,650 


+ 

11 

11 

3 

1 

1 

0,810 


1 

1 

0,340 


2 

1 

2,600 
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ToUI 

Tablica 

lobulka 



Schneefrase A 53 
A 53 8 


Frezarko do odśnieżania A 53 

A 53 B 


Snehovó freza A 53 
A 53 B 


E 931 



1 

4601 00994 2 

Rolor 

Wirnik 

Rotor 

1 

1,390 

2 

9960 92180 1 

Scholbo 10.5 TGl 0- 125-St gol Zn c 

Podkładko 

Podlożka 

3 


3 

9961 91108 5 

Federring B 10. Ilnks TGL 7403 gol Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta). 
Iowa 

Prufnó podlożka 

1 


4 

4601 00995 0 

Bolzen 

Sworzoń 

Cep 

1 

0,200 

5 

9964 96275 0 

Sichorungsschoibe 12 TGL 0-6799 

Podkładka zabezploczająca 

ZajiSfovaci podlożka 

1 


6 

4601 00991 8 

Rotor 

Wirnik 

Rotor 

1 


7 

4601 00992 6 

Biigel 

Jarzmo 

Trmen 

1 

0,290 

8 

9960 92164 1 

Scheibe 8,4 TGL 0-125-St gol Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

4 


9 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gol Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Prużnó podlożka 

4 


10 

9951 89377 4 

Hutmutter M 8 TGL 0-1587-6 gal Zn c 

Nakrętka kołpakowa 

Uzavfena matice 

2 


11 

4601 07806 6 

GehSusc 

Obudowa 

Skffft 

1 

9,900 

12 

4601 07885 8 

Gohduse 

Obudowa 

Skriń 

1 

9.900 

13 

9928 93920 8 

Federstocker 15 TGL 33-16121 gol Zn c 

Wtyczka sprężynująca 

Perova zavlaćka 

1 


14 

4601 00996 7 

Symbol 

Symbol 

Symbol 

1 


15 

4601 00997 5 

Symbol 

Symbol 

S/mbol 

1 


16 

4601 07888 2 

Schieber 

Lemiesz 

Radlice 

1 

0,053 

17 

9973 88292 6 

Druckfeder C 1.8x16x9.5 TGL 18395 

Sprężyna naciskowa 

Tlaćna prużina 

2 


18 

4601 00990 1 

Griff 

Rąkcjeść 

Ru kojot’ 

3 


19 

9971 90007 2 

Hohlniet AC 5x12x9 TGL 0-7331-St gal MS 

Nit rurkowy 

Duty nyt 

2 


20 

4601 00999 1 

Dichtung 

Uszczelka 

Tesneni 

1 

0,500 

21 

4601 07884 1 

Aufsatz 

Nasadka 

Nastavba 

1 

1,730 

22 

4601 00989 5 

Leitblech 

Blacha prowadząca 

Vodici plech 

1 

0,930 

23 

9945 92616 3 

Flachrundschraube M 8 x 20 TGL 0-603 gal Zn c 

śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlavou 

4 


24 

9950 89586 5 

Scchskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c 

Nakrętka szościokątna 

Sestihranna matice 

2 


25 

9950 89721 5 

Sechskanłmutter BM 8 TGL 0-439-50 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihranna matice 

2 


26 

4601 07887 4 

Roinlgungsstab 

Pręt szczyszczący 

Cisticl tyćka 

3 



A 


A 53 B 


A 53 B 



Szczotka do zamiatania A 52 


Zametaci kartóć A 52 


OQ 


Zo 

Kenroesen a . 
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Bild- Ersatzteil- 
Nr. Bestell-Nr. 



Stuck 

Masse 
in kg 

Bemerkung 

Nr Nr zamówieniowy _ 

rys. u«lel zamiennej 8 6nenn un S 

Obraz Objednaci 
fi. nóhradnlho dilu 

Nazwa 

M Ą f 0 v 

Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

■ « O Z B V 

Kusu 

w kg 
Hmota 
vkg 

Poznómka 


1 

4601 00972 5 

Trdger 

Element wsporczy 

Nośnik 

1 

2 

4601 00973 3 

Welle 

Wal 

Hfidel 

1 

3 

9902 89041 7 

Rillenkugellager 6204-2 RS TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykle 

Kullćkove loiisko s dróźkou 

2 

4 

9965 95602 8 

PaBfedor A 6 * 6 * 22 TGL 9500 

Wpust pasowany 

Licowan* pero 

1 

5 

4601 00974 1 

Kettenrad 

Kolo łańcuchowe 

Rotózowń kolo 

1 

6 

9964 91777 0 

Sicherungsring 47 TGL 0-472 

Pierścień osadcry sprężynujący 

Zajilfowaci krouiek 

2 

7 

9964 91716 8 

Sicherungsring 20 TGI. 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

ZajlKowacf krouiek 

1 

8 

9919 88548 5 

Keilriemenscheibe B 1 140x 17x25 TGL 10625 

Koło pasowe rowkowe 

ftemenlce 

1 

9 

4601 00975 8 

Antrlebswolle 

Wał napędowy 

Nahonowó Wideł 

1 

10 

9965 95606 0 

PaBfeder A 8x7x20 TGL 9500 

Wpust pasowony 

Licovonó pero 

1 

11 

9902 89048 2 

Rillonkugelloger 6206-2 RS TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kullfikovó loiisko s dróźkou 

2 

12 

9964 91721 5 

Sicherungiring 30 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajilfovad krouiek 

2 

13 

9964 91781 8 

Sicherungsring 62 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajii(ovacf krouiek 

2 

14 

4601 00976 6 

Distanzring 

Pierścień odległościowy 

Vymezovaci krouiek 

2 

15 

4601 00977 4 

Kettenradscheibe 

Koło łańcuchowe 

Retózove kolo 

1 

16 

4601 00978 2 

Besenhalterung 

Rura wsporcza szczotek 

Drźak koifat 

2 

17 

9967 94366 5 

Zylinderkerbstift 8 x 40 TGL 0-1473 

Walcowy kołek karbowy 

Valcovy kolik s dróźkou 

2 

18 

4601 00979 0 

Umlenkrolle 

Krążek zwrotny 

Vratnó kładka 

1 

19 

9902 89024 0 

Rillenkugellager 6203-2 RS TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulifikove loiisko s dróźkou 

1 

20 

9964 91792 2 

Sicherungsring 40 TGL 0-472 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovac( krouiek 

1 

21 

4601 00980 5 

Hulse 

Tuleja 

Pouzdro 

1 

22 

4601 00981 3 

Rollenkette 

Łańcuch drabinkowy tulejkowy 

Vólefikovy retez 

1 

23 

9917 90570 8 

Steckglied D 10 B 1 TGL 11796 

Ogniwo wtykowe 

Spojovac( filónek 

1 

24 

4601 00982 1 

Kettonspanner 

Naprężacz łańcucha 

Napinók fetizu 

1 

25 

9933 93075 8 

Sechskantschraube M 10 x 90 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se lestihrannou hlavou 

1 

26 

9961 91108 5 

Fcdorring B 10 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysto (rozcięto) 

Pruinó podloźka 

1 

27 

9950 89613 4 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Cd c 

Nakrętko sześciokątna 

Sestlhrannó matlce 

1 

28 

9933 95819 0 

Sechskantsdiraube M 8x60 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

1 

29 

9950 89588 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestlhrannó matice 

14 

30 

1601 00983 8 

Staubschutz 

Osłona przeciwpyłowa 

Protlprochovó ochrana 

2 

31 

9933 92898 0 

Sechskantschraube M 5x12 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

10 

32 

9965 96231 5 

Schelbe 5,3 TGL 0-9021-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloika 

20 

33 

9950 89556 8 

Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-8 gal Zn c 

Nakrętko sześciokątna 

Sestlhrannó matlce 

10 

34 

4601 07642 1 

Kellrlemenschutz 

Osłono pasa klinowego 

Krył łemenlce 

1 

35 

9*33 96072 2 

Sechskantschraubo M 8 x 90 TGL 0-933-8.8 

Śrubo z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

12 

36 

9960 92164 1 

Scheibe 8,4 TGL0-125*St gol Zn c 

Podkładka 

Podloika 

24 

37 

9964 91719 2 

Sicherungsring 25 TGL 0-471 

Pierścień osadczy sprężynujący 

ZajlI(ovacl krouiek 

1 

38 

9965 95608 5 

PaBfeder A 8 x 7 x 25 TGL 9500 

Wpust pasowony 

Lfcovanń pero 

1 

39 

4601 00985 4 

SchutzbOgol 

Jarzmo ochronne 

Ochrony tfmen 

1 

40 

4601 07643 8 

Besenleiste A 

Listwa szczotkowa A 

Kartófi A 

4 

41 

4601 07644 6 

Besonleiste B 

Listwa szczotkowa B 

Kartófi B 

8 

42 

9961 91084 7 

Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozdęto) 

Pruinó podloźka 

1 

43 

9960 91911 6 

Scheibe 6.4 TGL0-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloźka 

1 

44 

9950 89575 2 

Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-8 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestlhrannó matice 

1 
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Fangsadc A 54 


Worek chwytny A 54 


Zachycovaci pytel A 54 







Bild- Ersatztell- 

Nr. Bcstell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamlonnej 

Obraz Objednad 

ć. nóhradnlho dilu 

Benennung 

1 

4601 01011 6 

SpannbUgel 

2 

4601 01008 5 

Beutel 

3 

4601 01009 3 

Elnlegoboden 

4 

4601 01010 8 

Klammer 

5 

9963 94968 2 

Spllnt 2,5x18 TGl 0-94-St gol Cd c 

6 

4601 01006 0 

Rahmon 

7 

9960 92230 4 

Scheibo 17 TGL 0-125-St gol Zn c 

8 

9950 89589 8 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8 gal Zn c 

9 

9960 92164 1 

Scheibe 8,4 TGL 0-125-St gal Zn c 

10 

4601 01007 7 

FGhrungsbugel 

11 

4601 01002 8 

Tragrohr 

12 

4601 01003 6 

Bcfestigungsrohr 

13 

9963 94988 3 

Splint 3,2x32 TGL 0-94-St gal Cd c 

14 

9933 93065 3 

Sechskantschraube M 8x50 TGL 0-933-8.8 gal Zn 

15 

9960 92180 1 

Scheibe 10,5 TGL 0-125-St gal Zn c 

16 

9961 91108 5 

Federrlng B 10 TGL 7403 gal Zn c 

17 

9950 89612 6 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-8 gal Zn c 

18 

4601 01001 1 

Versch!eiGbuchse 

19 

4601 01045 4 

Laufrad 591-1 TGL 20-357455 

20 

4601 01000 3 

Verbindungsstab 

21 

9944 92679 1 

Fliigelschraube M 8 x 20 TGL 0-316-4.8 gal Zn c 

22 

9960 96273 8 

Scheibo 23 TGL 0-125 gal Zn c 

23 

4601 01004 4 

Leitblech 

24 

9965 96231 5 

Scheibe 5.3 TGL 0-9021-St gal Zn c 

25 

9933 92898 0 

Sechskantschraubo M 5 x 12 TGL 0-933-8.8 gal Zn 

26 

9950 89556 8 

Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-8 gal Zn c 

27 

4601 01005 2 

Kehrschurze 


029 


Narwa 


Pałqk do mocowania 
Worek 

Dno wklodane 

Klamro 

Zowlecrka 

Rama 

Podkładko 

Nakrętko szośclokątna 
Podkładka 
Polak prowadzący 
Rura nośna 
Rura mocująca 
Za wl oczka 

Śrubo z łbem sześciokątnym 
Podkładka 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Nakrętka sześciokątna 

Tuleja zużywalno 

Koło bieżne 

Pręt łączący 

Śruba skrzydełkowa 

Podkładka 

Blacha prowadząca 

Podkładka 

śruba z łbem sześciokątnym 
Nakrętka sześciokątna 
Fartuch zamiatający 


Nazcv 


Napfnaci tfmen 

Pytel 

Odnimatetnó dno 
Svorka 
Zóvlaćka 
Róm 

Podlożka 

Sestihrannó motlce 
Podlożka 
Hlavn( trmon 
Nośna trubka 
Upevńovaci trubka 
Zavlaćka 

Sroub so śostihrannou hlavou 

Podlożka 

Prużnó podlożka 

Matka se śestihrannou hlavou 

Pouzdro 

Kolo pojezdu 

$pojovod tyć 

Sroub s krfdlovou hlavou 

Podlożka 

Vodici plech 

Podlożka 

Sroub se śestihrannou hlavou 
Sostihrannó matlce 
Zametaci płótno 


Stuck 

Masse 

In kg 

Bemerkung 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Kusu 

Hmota 
v kg 

Posnómka 

1 

1 


A 




'i&ui^ "1: fiŁ :d 


Tablica 

Tabulba 


Wasserpumpo A 63 


Pompa wodna A 63 


Vodni ćerpadlo A 63 






Bild- Ersatzteil- 
Nr. Bostoll-Nr. 


Nr Nr zamówieniowy 

rys. czyści zamiennej 

Obraz Objednacf 

i. nóhradnlho dllu 


Bonennung 


1 4601 01013 2 

2 4601 01014 0 

3 9911 86074 0 

4 9960 91911 6 

5 9950 89540 6 

6 9950 89611 8 

7 9961 91108 5 

8 9960 92180 1 

9 9933 93112 3 

10 9906 95322 8 

11 9933 93018 8 

12 9960 92164 1 

13 9950 89588 1 

14 9910 95165 6 

15 9910 95168 0 

16 9941 98378 6 

17 9965 95588 8 

18 9969 95425 6 

19 9969 95426 4 

20 4601 01018 1 

21 9969 95429 7 

22 4601 01016 5 

23 9906 95323 6 

24 4601 01017 3 

25 9910 95319 2 

26 9969 95428 0 

27 4601 01012 4 

28 4601 01015 7 

29 9964 96276 7 


Aufnohmeplatte 

Kellrlemenschutz 

Normalkollricmon A x 1120 TGL 6554/01 
Scheibo 6.4 TGL 0-125-St gal Zn c 
Sechskantmutter M 6 TGl 0-934-5 gal Zn c 
Sechikantmutler M 10 IGL 0-934-6 gal Zn c 
Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c 
Scheibo 10,5 TGL 0-125-St gol Zn c 
Sechskantschroube M 10x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Wasserschlauch A 12.5-0.63 TGL 4846 
Sechskantschroube M 8x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St gol Zn c 
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 
Schlauchspanner A 9 TGL 11046 gal Zn c 
Schlauchband C 9 x 250 TGL 11046 gal Zn 3 
Scnkschraubo BM 5x20 TGL 5683-5.8 gal Zn c 
PaBfeder A 5x50x25 TGL 9500 
Doppelnippel N 8 - V TGL 13419 łeu Zn 
Winkelwerschraubung UA 11 - 1" TGL 13419 feu Zn 
FuBventil 1V<" 

Reduziernippel N 4 - lVi"*1" TGL 13419 feu Zn 
Saugstutzen 

Spiralsaugschlauch 32x3000 Ig. TGL 16177 
Wosserwerteiler 

Schlauchband C 9x310 TGL 11046 gal Zn 3 
Winkel A 4 - 1" TGL 13419 feu Zn 
Sternradpumpe SY — 1 
Kellrłemenscheibe 
Endschelbe A 5.3x32 TGL 17481 




031 

Stuck 

Masse 

In kg 

Bemorkung 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

KusO 

Hmota 

vkg 

Poznómka 


Płyta montażowa . 

Montólnl deska 

1 


Osłona pasa klinowego 

Kryt klinowłho femenu 

1 


Pos klinowy normalny 

Kltnovy femen 

1 


Podkładka 

Podloźka 

2 


Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó matice 

2 


Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó matice 

4 


Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Prutnó podlotka 

4 


Podkładka 

Podlotka 

3 


Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

3 


Wąż do wody 

Vodni hadice 

1 

0,264 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

2 


Podkładka 

Podlotka 

2 


Nakrętka sześciokątna 

Sestihronnó matice 

4 


Zacisk do węża 

Spona hadice 

8 


Opaska do węża 

Pasek spony hadice 

6 


Wkręt z łbem stożkowym płaskim 

Zapuśtiny sroub 

1 


Wpust pasowany 

Licowane pero 

1 


Dwu złączka 

Dwojitó śroubenf 

1 

0,181 

Złączka kolankowa 

Uhlowe śroubenf 

1 

0,375 

Zawór stopowy 

Potni ventil VI," 

1 

0.800 

Złączko redukcyjna 

RedukZni śroubeni 

2 

0.133 

Króciec ssawny 

Saci hrdlo 

2 

0,230 

Spiralny wąż ssawny 

Spirólovó saci hadice 

1 

2,200 

Rozdzielacz wody 

Rozdilovo£ wody 

1 

0,128 

Opaska do węża 

Pósek spony hadice 

2 


Kolanko 

Ohelnik A 4-1 

1 

0,229 

Pompa gwiaździsta 

Hwózdicowe ćerpadlo SY-1 

1 


Kolo pasowe rowkowe 

ftemenlce 

1 


Tarcza końcowa 

Zóvisna podloźka 

1 
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Montagebock A 76 


Koziołek montażowy A 76 


Montaźni kozlik A 76 






oss 


Bild- Ersatzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednacf itslo 

{. nóhradniho dilu 





Studc 

Masse 

Bemerkung 





in kg 




N ó z e v 

Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

Benennung 

N a z w a 

KusCi 

w kg 
Hmota 

Poznómka 






v kg 



1 4601 07650 1 

2 4601 07651 8 

3 4601 07652 6 

4 9964 96358 3 

5 4601 01024 5 

6 9973 87945 7 

7 4601 07653 4 

8 9964 96232 4 

9 9933 92911 2 

10 9950 89571 1 

11 4610 80189 3 

12 


Stfinder 

Hebel 

Bolzen 

Sicherungsscheibe 9 TGL 0-6799 gal Zn c 
Sperrklinko 

Druckfeder B 1,6x17x5.5 TGL 18395 Bstt gal Zn c 
Bolzen 

Slcherungsschoibc 7 TGL 0-6799 gal Zn c 
Sechskantschraube M 6x12 TGL0-933-4.8 gal Zn c 
Sochskantmuttor M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c 
RadstOtze 

Knotenkette 1.6 TGL 4738 gal Zn c. 450 Ig. 


Stojak 

Dźwignia 

SworzerS 

Podkładka zabezpieczająco 
Zapadko blokująca 
Sprężyna naciskowa 
SworzerS 

Podkładka zabezpieczająca 
Śruba z łbem sześciokątnym 
Nakrętka sześciokątna 
Wspornik koła 
Łańcuch 


Stojon 

Paka 

Cep 

Zajlś<ovoci podloika 
Rohatka 
Tlaónó prullna 
Cep 

Zajlśfovaci podloika 
Sroub se Śostlhrannou hlavou 
Scstlhrannó matka 
Svomik kola 
SńCira 


1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

4 

1 

1 


3.900 

2,100 

0,034 

0,190 

0,028 

0,031 


0,514 


M 






Uniwersalhackrahmen A 18 


Uniwersalna rama 
pielnikowa A 18 


Uniwersalni plećkowaci ram A 18 


Tablica 

Tabulka 











Bild- Ersatztcil- 
Nr. Bestell-Nr. 


Nr Nr zamówieniowy 
rys. części zamiennej 
Obraz Objednacl 


Benennung 


nóhradniho dilu 


1 4601 07699 3 Gerfltoaufnahme 

2 9933 93102 7 Sechskantschraube M 10 x 25 TGl 0-933-8.8 gal Zn c 

3 4601 07698 5 Radhalter 

4 4601 07697 7 Radspannor 

5 4601 07707 8 Rad CG 200 x 50 x 20-2 TGL 38297 

6 9960 91964 7 Scheibe 21 TGL 0-125-St gal Zn c 

7 9963 95028 2 Splint 5 x 32 TGL 0-94-St gal Zn c 

8 9961 91124 5 • Federrlng A 10 TGL 7403 gal Zn c 

9 9945 92688 7 Flachrundschraube M 10 x 35 TGL 0-603 gal Zn c 

10 9950 89611 8 Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c 

11 4601 00877 3 GansofuBhado, kompl. 

12 9971 90144 2 Senkniet 6x22 TGL 0-661-Mu 8 

13 4601 01039 0 GansefuGmesscr 120 TGL 33-43510 

14 4601 07696 0 Halteklammer, kompl. 

15 4601 00876 5 Grubborzinken 

16 4601 07700 4 Halter, rechts 

17 4601 07701 2 Streidiblech. rochts 

18 4601 07702 0 Halter, links 

19 4601 07703 7 Streichblech, links 

20 4601 07704 5 Buchsenaufnahme 

21 4601 07705 3 Achse 

22 4601 07706 1 Scheibe 

23 9961 91084 7 Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

24 9933 92916 1 Sechskantschraube M 6 x 10 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

25 9963 95040 1 Splint 5 x 36 TGL 0-94-St gal Zn c 

26 9960 92340 1 Scheibe 21 TGL 17774-St gal Zn c 

27 4601 00879 8 Winkelhacke, links 

28 9971 89914 0 Halbrundnlet 5 x 18 TGL 0-660-Mu 8 

29 4601 01041 3 Winkelmossorblatt BL 100 TGL 33-43505 

30 4601 00878 1 Wlnkelhade. rechts 

31 4601 01040 5 Winkelmossorblatt BR 100 TGL 33-43505 

32 4601 00894 1 Stlol 

33 4601 00895 8 Grundk8rper 

34 4601 00898 2 StutzfuB 

35 4601 00896 6 Kórperblech. links 

36 4601 00897 4 Kórperblech, rochts 

37 9933 93094 2 Sechskantschraube M 10 x 20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

38 9960 92164 1 Scheibo 8.4 TGL 0-125-St gal Zn c 

39 9950 89588 1 Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gol Zn c 

40 9933 92997 3 Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

41 9961 91123 7 Federring A 8 TGL 7403 gal Zn c 
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Stuck 

Masse 

Bemerkung 




In kg 


Nazwa 

N ó z e v 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 



Kusu 

Hmota 

Poznómka 


Rama narzędziowa Driók nófadi 1 
Śruba z łbem sześclokqtnym Sroub se śestlhrannou hlavou 18 
Wspornik koła Driók kola 2 
Element mocujqcy kola Naplnók kola 2 
Koło Kolo 2 
Podkładko Podloika 2 
Zawleczka Zóvlaćka 2 
Podkładko sprężysta (rozcięta) Pruinó podloika 2 
śruba z łbem grzybkowym Sroub s plochou kulovou hlavou 2 
Nakrętka sześciokqtna Sestihrannó matice 2 
Gęsiostopka, kompletna Stpovó radlićka komplet. 8 
Nit z łbem wpuszczanym Zapustny nyt 2 
Ostrze gęsiostopkl Slpovó radlićka 1 
Klamra mocujqca, kompl. Sv£raa driók, kompl. 6 
Zqb spulchniajqcy Kultivótorovó radlićka 9 
Imak, prawy Driók vpravo 1 
Odkładnica, prawa Odhrnovaćka vpravo 1 
Imak, lewy Driók vlevo 1 
Odkłodnica, lewa Odhrnovaćka vlevo 1 
Uchwyt panewki Prokluz 6 
Oś Osa 6 
Torcza Disk 6 
Podkładka sprężysta (rozcięta) Pruinó podloika 24 
Śruba z łbem sześclokqtnym Sroub se śestihrannou hlawou 24 
Zawleczka Zavlaćka 6 
Podkładka Podloika 21 6 
Nóż kqtowy. lewy Stranovó radlićka vlovo 3 
Nit z łbem kulistym Nyt s pulkruhowou hlavou 12 
Ostrze noża kqtowego Nui stranovó radllćky 3 
Nóż kqtowy, prowy Stranovó radlićka vpravo 3 
Ostrze noża kqtowego Nui stranovó radllćky 3 
Trzonek Stojka 2 
Korpus podstawowy Zókladni tóleso 2 
tapa wsporcza Podpirnó noha 2 
Skrzydło korpusu, lewe Piach tftlesa !evy 2 
Skrzydło korpusu, prawe Piech tólesa pravy 2 
Śruba z łbem sześciokqtnym Sroub se Śestihronnou hlavou 2 
Podkładka Podloika 2 
Nakrętka sześciokqtna Sestihrannó matice 6 
Śruba z łbem szośclokqtnym Sroub se śestihronnou hlavou 4 
Podkładka sprężysta (rozcięta) Pruinó podloika 4 
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Kartoffolrodegerfit A 24 


Wyorywacz ziemniaków A 24 


Pnstroj na vyoróvónf 
brambor A 24 


E 931 






1 4601 07694 4 Rodekórper 

2 4601 07695 2 AnsdiluBitud 

^ 9950 89640 7 Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gol Zn c 

4 9961 91120 4 Foderring B 12 TGL 7403 gal Zn c 


Korpus wyorujący Vyoravacl tile*o 
Elemont pośrodnlcxqcy P?lpoJovacl ku* 
do przyfqczanla 

Nakrętko u«iciokqlno Sostlh/onnó matico 
Podklodka »prqży*ta (rozcigta) Pruinó podloźka 


1 

1 

1 

1 
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Tafol 

Tablico 

Tabulka 



Rotorrechwendor A 35 


Prz«trzqsaczo-zgrabiarka 
wirnikowa A 35 


Rotaćni obracoc A 35 


E 931 


94 



Bild- Ersatzteil- 

Nr. Bestell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy 

rys. części zamiennej 

Obraz Objednacf ćlslo 


i. 

nóhradniho dilu 

1 

4601 07600 3 

2 

4601 07601 1 

3 

4601 07842 3 

4 

4601 07603 6 

5 

4601 07604 4 

6 

4601 07605 2 

7 

4131 77024 5 

8 

9919 88551 6 

9 

4601 00863 6 

10 

4601 07606 0 

11 

4601 07607 7 

12 

4601 07608 5 

13 

4601 07632 5 

14 

4601 07870 4 

15 

9933 93102 7 

16 

9960 92180 1 

17 

9950 89611 8 

18 

9950 89753 6 

19 

9964 91782 6 

20 

9902 89118 6 

21 

9902 89119 4 

22 

9960 91964 7 

23 

9917 90333 7 

24 

9917 90546 8 

25 

9964 91938 7 

26 

9941 93484 1 

28 

9965 95606 0 

29 

9961 91124 5 

30 

4601 07612 4 

31 

4601 07616 5 

32 

4601 O0B64 4 

33 

9965 95609 3 

34 

4601 07613 2 

35 

9933 92931 3 

36 

9964 91719 2 

37 

9960 91911 6 

38 

9933 97737 8 

39 

9911 86055 6 

40 

4601 07615 7 

42 

4601 07843 1 

43 

4601 07715 8 

44 

9933 92986 0 


Bononnung 


SlOUe 

Keltemad 

Ket ten rad 

SłcherheitsbOgel 

StUtzgabol 

Zlnkentrdgor 

Zlnkon FoN 17901 

Keilriemenschoibo FoN 175004 

Roifen 260 x 85 2 PR TGL 6506 

Buchse 

Buchtę 

Bolren 

Spannbolzen 

Kegelradgetriebc 

Sechskantschraube M 10x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Scheibe 10,5 TGL0-125-St gal Zn c 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Sechskantmutter M 20 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Sicherungsring 72 TGL 0-472 

Rillenkugellager 6306 Z TGL 2981 

Rillenkugellager 6207 Z TGL 2981 

Scheibe 21 TGL 0-125-St gal Zn c 

Rollenketto 08 B-1-1,880 m TGL 11796 

Steckglied D 08 B-1 TGL 11796 

Endscheibe A 8,4-32 TGL 17481 

Senkschraube AM 8 x 25 TGL 5683-4.8 gal Zn c 

PaBfeder A 8 x 7 x 20 TGL 9500 

Federrlng A 10 TGL 7403 gal Zn c 

Stiitze 

Regelfelge 2.12-4 TGL 15651 
Luftschlauch 260 x 85 TGL 27252 
PaBfeder A 8 x 7 x 28 TGL 9500 
Scheibe 

Sechskantschraube M6x16 TGL0-933-8.8 gal Zn c 
Sicherungsring 25 TGL 0-471 
Scheibe 6,4 TGL O-125-St gol Zn c 
Sechskantschraube M 10x80 TGL 0-933-10.9 gal Zn 
Keilriemen Bx1400 TGL 6554 
Blach 

Kettenschutz 

Schutzkosten 

Sechskantschraube M8x16 TGL0-933-8.8 gal Zn c 


038 


N o z w a 


N a z e v 


Masse 
In kg 

Ciężar 
w kg 
Hmota 
vkg 


Bemerkung 


Poznamka 


Wspornik 
Koło łańcuchowe 
Koło łańcuchowe 
Pałqk zabezpioczaJqcy 
Widły wsporczo 
Wspornik zęba 
Zęby 

Koło pasowe rowkowe 

Opony 

Panewka 

Panewko 

Sworzeń 

Sworzeń mocujqcy 
Przekładnia stożkowa 
śruba z łbem sześciokqtnym 
Podkładka 

Nakrętka sześciokqtna 
Nakrętka sześciokqtna 
Pierścień zabezpieczajqcy 
Łożysko kulkowe zwykłe 
Łożysko kulkowe zwykłe 
Podkładka 

Łańcuch drabinkowy tulejkowy 
Ogniwo wtykowe 
Tarcza końcowa 

Wkręt z łbem stożkowym płaskim 

Wpust posowony 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Podpora 

Obręcz typowa 

Dętka 

Wpust pasowany 
Podkładka 

śruba z łbem sześclokqtnym 

Pierścień zabezpleczajqcy 
Podkładka 

śruba z łbem sześciokqtnym 
Pas klinowy 
Element blaszany 
Osłona łańcucha 
Skrzynia ochronna 
śruba z łbem szeiciokqtnym 


Podpera 
Retózove kolo 
Rotózovó kolo 
Zajiśfovacl tfmen 
Vidllco podpSry 
Nośnik prstu 
Prsty 

ftemonlce 

Pneumatika 

Pouzdro 

Pouzdro 

Cep 

Napinaci cep 

Prevod s kuIelovymi koly 

Śroub se śestihrannou hlavou 

Podlożka 

Śestihranna matice 

Sestihranna matice 

Zajiśfovaci krouiek 

Kulićkove lozisko s dróżkou 

Kulićkove lozisko s draźkou 

Podloika 

Vólećkovy łetez 

Spojka łetezu 

Zóvesna podloika 

śroub se zapuśtenou hlavou 

Presnó pero 

Pruinó podloika 

Podpóra 

Disk kola . 

Duło 

Presnó poro 
Podloika 

śroub se śestihrannou hlavou 
ZaJlMoyacł krouiek 
Podloika 

śroub se śestihrannou hlavou 

Klinovy remon 

Piech 

Kryt fetezu 

Ochrannó skłlńka 

Śroub se śestihrannou hlavou 
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74 , 69,70 


69 , 70,74 


Tafii 

Tablico 

Tabulka 
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Rotorrediwendor A 35 


Prz«trz< 4 saczo*zgrabiarka 
wirnikowa A 35 


Rotaćni obracać A 35 


038 


Bild- Ersatztoil- 
Nr. Bestell-Nr. 


Nr Nr zamówieniowy 

ryj. czyści zamiennej 

Obraz Objednacl ćtslo 

Ć. nóhradnłho dilu 


Bonennung 


N a z w a 


N a z e w 


Stiick 

Masse 
in kg 

Bemerkung 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Kusu 

H mota 
vkg 

Poznómka 


45 9902 89137 0 Rillcnkugollager 6202-2 Z TGL 2981 

46 9964 91771 3 Sicherungsring 35 TGL 0-472 

47 9964 91713 5 Sicherungjrlng 15 TGL 0-471 


48 9960 92164 1 

49 4601 07841 5 

50 9933 93122 8 

51 9964 96408 6 

52 9933 93094 2 

53 9961 92197 0 

60 4240 03479 1 

61 9948 93550 6 

62 4805 50321 2 

63 9907 91411 6 

64 9947 94017 6 

65 4240 04358 3 

66 9965 95594 3 

67 4240 03481 4 

68 9902 89046 6 

69 9965 92063 6 

70 9965 92064 4 

71 9964 91781 8 

72 4240 03456 6 

73 9907 91403 6 

74 9965 92065 2 

75 9933 95891 2 

76 9905 87010 5 

77 9964 91721 5 

78 9946 93661 3 

79 9970 90857 0 

80 4240 04364 7 

81 4240 03484 7 

82 9965 92083 7 

83 9970 90811 1 

84 9964 91721 5 


Scheibe 8.4 TGL 0-125 gal Zn c 
Sduitzkoppc 

Sediskontschraube M 10x40 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Scheibe 11,5 TGL0-7989-St feu Zn 
Sechskantschraubo M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 
Scheibe A 11,0 TGL 0-440 gal Zn c 
Gehause 

Stiftschraubc BM 10 x 25 TGL 0-835-5.8 
Deckel 

Rundring 65 x 2 TGL 6365-WS 2.055 
Gewindestift M 8 x 8 TGL 0-551 
Welle 

PaBfeder A 6 x 6 x 28 TGL 9500 
Kegel rad 

Rillenkugellager 6206 TGL 2981 
PaBscheibe 50x0,2 TGL 10404-St 
PaBscheibe 50x0.5 TGL 10404-St 
Sicherungsring 62 TGL 0-472 
Deckol 

Rundring 56 x 2 TGL 6365-WS 2.055 
PaBscheibe 50x0,8 TGL 10404-St 
Sechskantschraube M 10 x 14 TGL 0-933-4 8 
Wellendlchtring D 30x62x7 TGL 16454 
Slchorungsring 30 TGL 0-471 
Verschluflschraube M 16 x 1.5 TGL 0-7604-5.8 
Dichtrlng A 16x22 TGL 0-7603-Al 
Kegelradwelle 
Buch sc 

PaBscheibe 30x0,2 TGL 10404-St 
Dichtrlng A 10 x 16 T GL 0-7603-AI 
Sicherungsring 30 TGL 0-471 


łożysko kulkowe zwykle 

Kulićkovó loźisko s drałkou 

1 

Spręłynujqcy pierścień 

Zajił(o»acf krouiok 

1 

xobozpieczajqcy 



Sprężynujqcy pierścień 

Zajiłfovacl krou/ok 

1 

zabozpieczajqcy 



Podkładka 

Podlołka 

2 

Kołpak zabezpieczajgcy 

ZaJiłfovac( vf4ko 

2 

Śrubo z łbom sześciokątnym 

Sroub so śestihrannou hlovou 

1 

Podkładka 

Podloźka 

4 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub so śestihrannou hlavou 

20 

Podkładka 

Podloźka 

2 

Obudowa 

Skr.rS 

1 

Śruba dwustronna 

Zavrtny śroub 

4 

Pokrywa 

Viko 

1 

Pierścień o przekroju okrągłym 

Kroużek 

1 

Wkręt bez łba 

Kolik se zavitem 

2 

Wał 

Vymezovact pouzdro 

1 

Podkładka pasowana 

Licovana podloźka 

1 

Koło stożkowe 

Kużelove kolo 

1 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove loźisko s drażkou 

4 

Podkładka pasowana 

Licovana podloźka 

n. Bed. 

Podkładka pasowana 

Licovana podloźka 

n. Bed. 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiś(ovaci kroużek 

4 

Pokrywa 

Viko 

1 

Pierścień o przokroju okrągłym 

Kroużek 

1 

Podkładka pasowana 

Licovana podloźka 

n. Bed. 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

1 

Pierścień uszczelniający wał 

Tósnlcł kroużek hfidelo 

2 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajiśfovaę* kroużek 

1 

Śruba zamykająca 

Uzaviracl śroub 

1 

Pierścień uszczelniający 

Tósmci kroużek 

1 

Wał z kołem zębatym stożkowym 

Hłidel s kuźelowym kołem 

1 

Tuleja 

Pouzdro 

1 

Podkładka pasowana 

Licovanó podlołka 

n, Bed. 

Pierścień uszczelniający 

Tisnlci kroużek 

1 

Pierścień osadczy sprężynujący 

Zajlśfovacł kroużek 

1 


1,400 

0.250 

0,840 

0,225 

0,180 


0.780 

0.050 
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Tabuika 


Radła lir werk A 56 B 

Podwozie kołowe A 56 B dla 

Podwozek A 56 B pro 

c 

lur Sdineołras# A 53 

frezarki do odśnieżania A 53 

snehovou frćzu A 53 

b 




Bild- Ersatzteil- 
Nr. Bestell-Nr. 

Nr • Nr zamówieniowy 
rys. części zamiennej 
Obraz Objednacf 
ć. nóhradnfho dilu 


Benennung 


% 


1 4601 07877 8 Rahmen 

2 9920 92549 2 Kegelschmierkopf A 6 TGL 0-71412 



4601 07639 0 
9961 91085 5 
9933 92965 1 
4601 07638 2 
9933 93002 6 
4601 07878 6 
9960 92164 1 
9967 94371 2 
4601 07637 4 
4601 07879 4 
9926 86860 4 
9965 92061 1 
9965 92059 7 
9964 91719 2 
9905 87262 1 
9917 90343 3 
9917 90546 8 
4601 07880 0 
4601 07636 6 
4601 00863 6 
4601 00864 4 
4601 07881 7 


Gleltschutzkette 
Fedcrrlng B 6 TGL 7403 

Sechskantschraube M 6 x 14 TGL 0-933-8.8 gal Zn e 
Radscholbe 

Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 
Biigcl 

Scheibe 8.4 TGL 0-125-St gal Zn c 
Zylinderkerbstift 8x45 TGL 0-1433 
Radnabe 
Welle 

Budise R 2/28/36 x 28 TGL 6558 HgW 2088 
PaBschcibc 25 x 1 TGL 10404-St 
PoBscheibe 25x0,5 TGL 10404-St 
Sichorungsring 25 TGL 0-471 
Wellendichtring D 25 x 42 x 7 TGL 16454 
Rollenkette 08 B-1-51 TGL 11796 
Steckglied D 08 8-1 TGL 11796 
Ritzel 
Radnabe 

Reifen 260x85 TGL 6506 
Luftschlauch 26C x 85 TGL 27252 
Aufstecklagei 


039 


N a z v/ o 

N ó z e v 

StOck 

Sztuk 

Kusó 

Masso 
in kg 
Ciężar 
w kg 

Hmota 

vkg 

Bemorkung 

Uwagi 

Poznómka 

Ramo 

Róm 

1 

5,320 


Gniazdo smarowe z końcówką 

Maznlce 

2 



stoikowq 





łańcuch przeciwślizgowy 

Snóhovy żetiz 

4 

0,720 


Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruźnó podlołko 

16 



Śruba z łbem szośclokątnym 

Sroub se Sestlhrannou hlavou 

16 



Tarcza koła 

Disk kola 

8 

0,140 


Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

4 



Pałqk 

Trmen 

2 

0,180 


Podkładka 

Podloźka 

4 



Walcowy kołek karbowy 

Kuźclovy kolik se rórezem 

4 



Piasta koła 

Nabój kola 

2 

0.860 


Wał 

Hridel 

2 

1,200 


Tuleja 

Pouzdro 

4 



Podkładka pasowana 

Presna podloźka 

4 



Podkładka pasowana 

Presnó podloźka 

n. Bed. 



Osodczy pierścień sprężynujący 

Zajiśfovaci krouiek 

4 



Pierścień uszczelniający wał 

Tesnfcf kroużek hffdele 

4 



Drabinkowy łańcuch tulejkowy 

Valećkovy retóz 

2 

0,130 


Ogniwo wtykowe 

Spojka fetezu 

2 



Zębnik 

Pastorek 

2 

0,210 


Piasta koła 

Nóboj kola 

2 

0,760 


Opona 

Pneumatika 

4 



Dętka 

Duśe 

4 



Łożysko nasadzane 

Nóstrónó loźisko 

1 

0,550 
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Tablica 


Dungsdiiobtr A 58 


Spychacz obornika A 58 


Hraditko na hnuj A 58 
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Bild- Ersatzteil- 



Stud 

Masse 

Bemerkung 

Nr. Bestell-Nr. 




in kg 


Nr Nr zamówieniowy _ 

Nazwa 

N a z e v 

Sztuk 

Ci«jżar 

Uwagi 

r,.. cięici zamiennej B.n.nnung 


w kg 


Obraz Objednacf Zfslo 



Kusu 

Hmota 

Poznómka 

ł. nóhradniho dilu 




vkg 



1 

4601 07802 1 

Rahmon 

Rama 

Róm 

1 

11,000 

2 

4601 07803 8 

Schleifgummi 

Listwa zgarniajqca 

Smyk 

1 

0,700 

3 

4601 07804 6 

Andriidblech 

Listwa mocująca 

Upovńovacl deska 

1 

0,540 

4 

9945 92616 3 

Flachrundichraube M 8 x 20 TGL 0-603 gal Zn c 

Śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlavou 

6 


5 

4601 07805 4 

Winkel 

Kolanko 

Ohelnik 

2 

0,040 

6 

4601 0/006 2 

Kufo 

Płozo 

Kad 

2 

1.200 

7 

9945 92626 8 

Fladirundschroube M 8 x 25 TGL 0-603 gal Zn c 

Śruba z łbom grzybkowym 

Sroub s plochou hlavou 

5 


8 

9960 92164 1 

Scheibo 

Podkładko 

Podlożka 

11 


9 

9950 89588 1 

Sechskantmuttor M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrąta sześciokątna 

Sostihranna matlco 

11 


10 

9960 96274 6 

Scheibo 25 TGL 0-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloika 

1 


11 

9928 93920 8 

Fedorstodor 15 TGL 33-16121 gal Zn c 

Wtyczka sprężynująca 

Perova zavlaćko 

1 




Sportplatzwalze A 61 


Walec do placów sportowych 


Valec pro sportovi$te A 61 


Tablica 

Tabulka 






042 


Bild- Ersotrteil- 



Studc 

Masse 

Bemerkung 

Nr. Bcstell-Nr. 




in kg 


Nr Nr zamówieniowy 

rys. c;«ścl zamienne] 8en ""'" s 

N a z v/ a 

Nó ze v 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Obraz Objednoci 



Kusu 

Hmota 

Poznamka 

ć. nóhradnlho dilu 




v kg 



2 

4601 07793 7 

Klemmbiigel 

Pałqk 

Tłmen 

14 

3 

4601 07794 5 

Haupttrfiger, geschweiBt 

Element wsporczy 

Nośnik 

1 

4 

4601 07795 3 

Halteblech 

Element blaszany 

Piech 

14 

5 

9961 91096 8 

Foderring B 8 TGL 7403 

Podkładka sprężysto (rozcięto) 

Pruźnó podlożka 

14 

6 

9950 89596 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8 

Nakrętko szeiciokqtna 

Sestihrannó matlco 

14 

7 

9963 94997 1 

Splint 4 x 25 TGL 0-94-St 

Zawleczka 

Zóvloćka 

1 

8 

9960 92229 8 

Scheibe 17 TGL 0-125-St 

Podkładka 

Podlożka 

t 

9 

9949 86407 3 

Bolzen 16 x 90 x 72 TGL 0-1433 

Sworzeń 

Cep 

1 

10 

4601 07796 1 

Bofostigungslaschc 

Płytka 

Priloźka 

1 

11 

4601 07797 8 

Doppelfeder 

Sprężyna podwójna 

Dvo)ita prużlna 

14 
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Wiesenstriegel A 38 


Zgrzebło Łąkowe A 38 





042 


Bild- Ersotrteil- 



Studc 

Masse 

Bemerkung 

Nr. Bcstell-Nr. 




in kg 


Nr Nr zamówieniowy 

rys. c;«ścl zamienne] 8en ""'" s 

N a z v/ a 

Nó ze v 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Obraz Objednoci 



Kusu 

Hmota 

Poznamka 

ć. nóhradnlho dilu 




v kg 



2 

4601 07793 7 

Klemmbiigel 

Pałqk 

Tłmen 

14 

3 

4601 07794 5 

Haupttrfiger, geschweiBt 

Element wsporczy 

Nośnik 

1 

4 

4601 07795 3 

Halteblech 

Element blaszany 

Piech 

14 

5 

9961 91096 8 

Foderring B 8 TGL 7403 

Podkładka sprężysto (rozcięto) 

Pruźnó podlożka 

14 

6 

9950 89596 1 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8 

Nakrętko szeiciokqtna 

Sestihrannó matlco 

14 

7 

9963 94997 1 

Splint 4 x 25 TGL 0-94-St 

Zawleczka 

Zóvloćka 

1 

8 

9960 92229 8 

Scheibe 17 TGL 0-125-St 

Podkładka 

Podlożka 

t 

9 

9949 86407 3 

Bolzen 16 x 90 x 72 TGL 0-1433 

Sworzeń 

Cep 

1 

10 

4601 07796 1 

Bofostigungslaschc 

Płytka 

Priloźka 

1 

11 

4601 07797 8 

Doppelfeder 

Sprężyna podwójna 

Dvo)ita prużlna 

14 
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Tofel 

Tablico 

m 

Lastenanhanger A 41.10 

HP 400.01/2 

Jednosiówa przyczepa A 41.10 

HP 400.01/2 Dźwignia 

Prńres A 41.10 

HP 400.01/2 

E 931 

Tabulka 

Bodengruppe 

Zespolpadłogi spawany 

pudni skupina 







043 


Bild- Ersatztoil- 
Nr. Bcstell-Nr. 

Nr Nr zamówieniowy _ 

rys. części zamiennej enennung 

Obraz Objednacf ćlslo 

ć. nahradniho dilu 

Nazwa 

N a z e v 

Stflck 

Sztuk 

Kusił 

Mosse 
in kg 

Ciężar 
w kg 

Hmoto 

v kg 

Bemerkunc 

Uwagi 

Poznómka 

1 

4601 07659 1 

Bodengruppe, geschw. 

Zespól podłogi, spawany 

Podlaini skupina 

1 



2 

9972 87914 4 

FuB 31 TGL 105-1408 

Stopka 

Noha 

• 2 



3 

9945 92614 7 

Flachtundschraube M 6 x 55 TGL 0-603 gal Zn c 

Śruba z łbem grzybkowym 

Sroub s plochou hlavou 

2 



4 

9961 91084 7 

Fodorring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Piużna podlożka 

6 



5 

9950 89550 2 

Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-10 gal Zn c 

Nakrętka szośclofcątna 

Scstibrannó matice 

2 



6 

4601 07662 2 

Soitenwand. Hnks 

Ściana boczna, lewa 

Boćni st£na, vlovo 

1 



7 

4601 07663 0 

Soitenwand, rcchts 

Ściana boczna, prawa 

Boć ni stóna. vpravo 

1 



8 

4601 07666 3 

Ruckwand, geschw. 

Ściana tylna, spowana 

Zadni stena 

1 



9 

4601 07667 1 

Vorderwand, vollst 

Ściana przednio, kompletna 

Predni stena 

1 

3,900 


10 

4601 07668 8 

Einhangeknopi 

Guzik do zawieszania 

Zavesny knoflik 

18 



11 

9971 90037 8 

NM B 6 TGL 0-7338 Al 

Nit z łbem kulistym 

Nyt s pulkruhovou hlavou 

18 



12 

4601 07664 7 

Scharnierunterteil 

Dolna część zawiasy 

Sleźej 

2 



13 

9933 92893 0 

Sechskantsehraube M 5x12 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Śrubo z łbom sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

5 



14 

9961 91072 6 

Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruźna podlożka 

5 



15 

9950 89559 2 

Sechskontmutter M 6 TGL 0-934-6 gol Zn c 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlovou 

5 



16 

9949 86298 8 

Bolzen 5h 11 x 40 x 37 TGL 18010 gal Zn c 

Sworzeń 

Ćep 

2 



17 

9960 92426 7 

Scheibe 5,3 TGL 17774-St gal Zn c 

Podkładka 

Podloź ko 

2 



18 

9963 94930 3 

Splint 1,6 TGL 0-94-St 

Zawleczka 

Zavlaćka 

2 



19 

4601 07669 6 

Halteschraube 

Śruba ustalająca 

Pridrżovaci sroub 

4 



20 

9951 89378 2 

Flugelmutter M 6 TGL 0-315 gal Zn c 

Nakrętka skrzydełkowa 

Kfidlovó matice 

4 



21 

4601 07687 2 

Kugelkupplung Typ KK 82 

Sprzęg kułowy 

Kulićkova spojka 

1 

* 


22 

9935 96191 4 

Sechskantsehraube M 12x1,5x100 

Śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

2 





S — TGL 0-961-8.8 gal Zn c 






23 

9960 92326 6 

Scheibo 13 TGL 0-125-St gal Zn c 

Podkładka 

Podlożka 

2 



24 

9951 89480 6 

Kronenmurtp' M 12 x 1,5 TGL 0-935-6 gal Zn c 

Nakrętka koronowo 

Korunovó matice 

2 



25 

9963 95045 0 

Splint 3.2 x 25 TGL 0-94-St gal Zn c 

Zawleczka 

Zavlaćka 

2 



26 

4601 07670 2 

Biigel, geschw. 

Pałąk spawany 

TTmen 

1 

0.650 


27 

4601 07671 0 

Piane, vollst. 

Plandeka kompl. 

Płachta 

1 

2,500 


28 

4601 07672 7 

Gummipuffer OF 1409 

Amortyzator gumowy 

Pryżoyy naraznlk 

2 



29 

9923 92562 5 

Rohrschelle A 9 TGL 3406 gol Zn c 

Zacisk rurowy 

Pouto trubky 

1 



30 

4601 07692 8 

VerschluB 5 TGL 24944 

Zamek 

Uzóvór 

? 



31 

9933 92886 0 

Sechskantschroube M 8x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matlco 

2 



32 

9961 91097 6 

Federring B 8 TGL 0-7403 gal Zn c 

Podkładko sprężysta (rozcięta) 

Prużnó podlożka 

2 



33 

4601 07666 3 

Ruckwand, vollst 

Sclona tylna komplotna 

Zadni stóna 

1 
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Tafel 

Tablica 

Tabulka 
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044 


Lastenanhanger A 41.10 

Jednosiówa przyczepa A 41.10 

Pfives A 41.10 

HP 400.01/2 

HP 400.01/2 

HP 400.01/2 

Schwinghebel, Schułibledi 

wahliwa, Osłona blazana 

Kyvna polonaprava, Plechovy kryt 


E 931 


044 


Bild- Ersatzteil- 



StUck 

Masse 

Bemerkung 

Nr. Bestell-Nr. 




in kg 


Nr Nr zamówieniowy n 



Sztuk 

Ciężar 

Uwagi 

. , , Benennung 

rys. części zamiennej 

Nazwa 

N a z e v 


w kg 


Obrał Objednacf ćislo 



Kusu 

Hmota 

Poznómka 

ć. nóhradniho dllu 




v kg 



1 

4601 07675 I 

Sdtwinghebel, li. m. Sllentbuchse (verstdrkt) 

Dźwignia wahliwa, lewa z tuleję Kyvnó polonóprava, 
gumowometalowa (wzmocniona) vlevo s pouzdrom 

1 

2 

4601 07676 8 

Scłiwinghebel, re. m. Sllentbuchse (verstórkt) 

Dźwignia wahliwa, prawa z tuloją Kyvnó polonaprava, 
gumuwometalowa (wzmocniono) vpravo s pouzdrem 

1 

3. 

4601 07677 6 

Sdiutzbloch, re. goschw. 

Blacha osłonowa prawa spawana Plechovy kryt, vpravo» 

1 

4 

4601 07678 4 

Schutzblech, li. gesdiw. 

Blacha osłonowa lewa spawana 

Plochoyy kryt, vlovo 

1 

5 

4601 07679 2 

Haltestab. vollst. 

Pręt przy trzymujacy, kompletny 

PHdrinó tyć 

2 

6 

4601 07680 7 

Radnabo, kompl. 

Piasta koła. kompletna 

Nóboj kola 

2 

7 

4601 07681 5 

Scheibenrad 

Koło tarczowe 

Diskove kolo 

2 

8 

4601 07688 0 

Reifen 4.00-8 Sport RWHS 17 

Opona 

Pneumatiko 

2 

9 

4601 07689 7 

Luftsdilauch 4,00 x 100 TGL 20175 

Dętka 

Duśc 

2 

10 

4601 07690 3 

Felgenband 25x8 TGL 104-6 

Taśma obręczy 

Ochrannó vlożka 

2 

11 

9905 87025 0 

WoHendichtring D 35 x 52 x 10 TGL 16454 

Piorścień uszczelniający wał 

Tesnici kroużek hridele 

2 

12 

9902 89043 3 

Rillenkugellager 6205 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove lolisko s draźkou 

2 

13 

9902 89086 8 

Rillenkugellager 6304 TGL 2981 

Łożysko kulkowe zwykłe 

Kulićkove loźisko s draźkou 

2 

14 

9960 92229 8 

Schcibc 17 TGL O-125-St 

Podkładka 

Podlożka 

2 

15 

9951 89484 7 

Kronenmutter M 16 x 1,5 TGL 0-937-50 

Nakrętka koronowa 

Korunova matico 

2 

16 

9963 95077 2 

Splint 4 x 36 TGL O-94-St 

Zawleczka 

Zavlaćka 

2 

17 

4601 07682 3 

Radkappe 

Kołpak koła 

Kryt kola 

2 

18 

9929 90234 0 

Radbolzen BM 12 x 1.5 x 29 TGL 22251 

Sworzeń koła 

Cep kola 

2 

19 

9951 90257 6 

Radmutter AM 12 x 1,5 TGL 22252 gal Zn c 

Nakrętka koła 

Matice kola 

8 

20 

9963 95015 3 

Splint 4 x 32 TGL O-94-St gal Zn c 

Zawleczka 

Zavlaćka 

8 

21 

9951 89475 0 

Kronenmutter M 16 TGL 0-937-6 gal Zn c 

Nakrętka koronowa 

Korunova matice 

2 

22 

9961 91146 2 

Federrlng B 16 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruina podloiko 

2 

23 

9932 96194 1 

Sochskantschraube CM 16x200 TGL 0-931-8.8 gol Zn c 

śruba z łbem sześciokątnym 

Sroub se śestihrannou hlavou 

2 

24 

9950 89684 1 

Sechskontmutter M 16 TGL 0-934 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matico 

2 

25 

9932 97684 3 

Sochskantschraube M 16x80 TGL 0-931-8.8 gol Zn C 

śruba z łbem sześciokątnym 

śroub se śostihrannou hlavou 

2 

26 

4601 07683 1 

Gummłfeder 

Sprężyna gumowo 

Pryżovó pruźlno 

2 

27 

4601 07684 8 

Fedcrteller 

Miseczka sprężyny 

Miska prułlny 

2 

28 

9950 89727 2 

Sochskantmuttor BM 16 TGL 0-439-50 gol Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

2 

29 

9950 89681 7 

Sechskantmutter M 16 TGL 0-934-5 

Nakrętka szośclokątna 

Sostihrannó matice 

2 

30 

9938 92795 0 

Llnsonschraubo BM 5x 12 TGL 0-85-4.8 gal Zn c 

Wkręt z łbem soczewkowym 

śroub ćoćkovou hlavou 

6 

31 

9961 91984 7 

Scheibe A 5.8 TGL 0-440 gal Zn c 

Podkładka 

Podloiko 

6 

32 

9950 89559 2 

Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

6 

33 • 

4601 07685 6 

Spritzlappen 

Fartuch przeciwbryzgowy 

Zóstćrka 

2 

34 

9960 92194 7 

Scheibe 11.5 TGL 8328 gal Zn c 

Podkładka 

Podloiko 

4 

35 

9950 89587 3 

Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

4 
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045 


Bild- Ersotzteil • 



Stiidc 

Massa 

Bemerkung 

Nr. Bestoll-Nr. 




in kg 

Nr Nr zamówieniowy _ 

ciflici lamiennej 

N a z w a 

N ó z e v 

Sztuk 

Ciężar 
w kg 

Uwagi 

Obraz Objednacf ćlslo 



Kusu 

Hmota 

Poznómka 

ć. nahradniho cJilu 




vkg 



1 

9019 

87818 0 

Stecker G TGL 27292 

Wtyczka 

Zastrćka 

1 

2 

9972 

87680 8 

Kabeltulle A 12 x 2.5 TGL 14999 BI. 1 

Tulejka kabla 

Kabelowa pruchodka 

3 

3 

9019 

97326 8 

Konnzcichenlouchto Kenn-Nr. 8528.7 

Lampa tablicy rejestracyjnej 

Svilllna poznówacn! znaćky 

2 

4 

9019 

87654 8 

Lampe FZL-E 12 V 5 W-S 8.5 TGL 10833/02 

Żarówka 

Lampićka 

2 

4 

9019 

97439 8 

Lampo FZL-E 6 V 5 W-S 8.5 TGL 10833/02 

2arówka 

Lampićka 

2 

5 

9019 

97469 5 

KabeltOllo A 30 x 2.5 TGL 14999 BI. 1 

Tulojka kablowa 

Kabelowó pruchodka 

2 

6 

9019 

87407 2 

Blink-Brems-SchluBleuchte 8520.25 mit 

Sechskontschraubo M 8x18 TGL 0-933-4.8 gol Zn c 

Lampa pozycyjna 
hamucowa 1 migowa 

Svltilna blikaće, 

brzdowó a końcowa se iroubem 

1 

7 

9019 

87538 7 

Blink-Brems-SchluB-Kennzeichonlouchte — 8522.20 mit 
Sechskantschroube M 8 x 18 TGL 0-933-4.8 gol Zn c 

Lampa pozycyjna hamucowa 
i migowa itablicy rejostrocyjnej 

Svitllna brzdovó, końcowa, blikaće 
a poznawać! znaćky se iroubem 

1 

8 

9019 

87653 1 

Lampe FZL-B 12 V 21 W-BA 15 $ TGL 10633/02 

Żarówka 

Lampićka 

4 

8 

9019 

87646 8 

Lampo FZL-B 6 V 21 W-BA 15 s TGL 10833/02 

Zorówka 

Lampićka 

4 

9 

9019 

87712 2 

Riickstrahler, droieckig A TGL 31905 

Szkiełko odbaskowo trójkątne 

Odrazko 

2 

10 

9938 

92703 3 

Linsenschraube AM 4 x 20 TGL 0-85-4.8 gal Zn c 

Wkręt z łbem soczewkowym 

Sroub s ćoćkowou hlawou 

2 

11 

9019 

97386 2 

Steckverteilcr A 6 TGL 200-3748 

Rozdzielacz wtykowy 

Rozdelować 

1 

12 

9961 

91060 5 

Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c 

Pierścień sprężysty 

Pruina podloika 

2 

13 

9950 

89542 2 

Sochskantmutter M 4 TGL 0-934-10 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

2 

14 

9936 

93816 8 

Zylinderschraube AM 5 x 25 TGL 0-84-4.8 gal Zn c 

Wkręt z łbom walcowym 

Sroub s walcowou hlawou 

3 

15 

9961 

91072 6 

Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Pruina podloika 

3 

16 

9019 

87803 5 

Steddose H-TGL 27292 

Gniozdo wtyczkowe 

Zasuwka 

1 

17 

9933 

92986 0 

Sechskontschraubo M 8x16 TGL 0-933-6.8 gal Zn c 

Śruba z łbem sześciotkątnym 

Sroub se iestihrannou hlawou 

2 

18 

9961 

91097 6 

Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładko sprężysta (rozcięta) 

Pruina podloika 

2 

19 

9950 

89589 8 

Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

2 

20 

9019 

97341 1 

Parfcleuchte AE - TGL 24741/04 

Lampa światła postojowego 

Parkować! switlina 

2 

21 

9936 

98468 8 

Zylinderschraube AM 3x12 TGL 0-64-5.8 gal Zn c 

Wkręt z łbem walcowym 

Sroub se walcowou hlawou 

4 

22 

9961 

91059 0 

Federring B 3 TGL 7403 gal Zn c 

Podkładka sprężysta (rozcięta) 

Prufnó podloika 

4 

23 

9950 

89539 1 

Sechskantmutter M 3 TGL 0-934-6 gal Zn c 

Nakrętka sześciokątna 

Sestihrannó matice 

4 

24 

9019 

87642 7 

Lampe FZL-D 12 V 4 W-BA 9 s TGL 10833/02 

2a rowka 

Lampićka 

6 
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